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22. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft - 22. BImSchV) 


A. Problem und Ziel 

Die Richtlinie 96/62/EG des Rates vom 27. September 1996 über die Beurtei- 
lung und Kontrolle der Luftqualität (ABI. Nr. L 296 S. 55) und die darauf ge- 
stützten Richtlinien - Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 22. April 1999 
über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Par- 
tikel und Blei in der Luft (ABI. Nr. L 163 S. 41) und Richtlinie 2000/69/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2000 über Grenz- 
werte für Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft (ABI. Nr. L 313 S. 12, ABI. 
Nr. L 111 S. 31) müssen in deutsches Recht umgesetzt werden. 


B. Lösung 

Durch eine Rechtsverordnung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz wer- 
den die Anforderungen der Richtlinien zur Luftreinhaltung rechtsverbindlich 
festgelegt. Notwendige Anpassungen auf Gesetzesebene erfolgen durch eine 
Novelle des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. 


C. Alternativen 

Keine 


D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

1 . Finanzielle Auswirkungen für den Bund 

a) Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Der Bund kann kostenwirksam betroffen sein, soweit von ihm Maßnahmen zur 
Verminderung der Luftbelastung finanziert werden müssen. Solche Kosten 
können nur bei Immissionsschutzmaßnahmen und entsprechenden Planungen 
an Bundesfemstraßen entstehen, für die der Bund die Straßenbaulast trägt. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand fallen voraussichtlich Kosten in begrenztem 
Umfang an. Die dem Bund entstehenden Mehrkosten werden im jeweiligen 
Einzelplan durch Umschichtungen finanziert. 

b) Vollzugsaufwand 

Dem Bund entstehen durch die Verordnung keine Vollzugskosten, da die Län- 
der für ihre Durchführung zuständig sind. 
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2. Finanzielle Auswirkungen für die Länder und Kommunen 

a) Flaushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Ländern und Gemeinden können Kosten für Immissionsschutzmaßnahmen und 
entsprechende Planungen bei Straßen in ihrer Baulast entstehen. Eine belast- 
bare Quantifizierung derartiger Kosten ist erst nach einer umfassenden Beurtei- 
lung der Entwicklung der Luftqualität für jeden einzelnen Schadstoff in 
Deutschland durch die Länder beim Vollzug der Verordnung möglich. Es kann 
jedoch davon ausgegangen werden, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ledig- 
lich für Maßnahmen zur Reduzierung von Partikeln und Stickstoffoxiden an 
vom Verkehr stark belasteten und schlecht durchlüfteten Straßen Kosten entste- 
hen werden. 

b) Vollzugsaufwand 

Vollzugsaufwand entsteht bei Ländern und Gemeinden für die Aufstellung und 
Durchsetzung von Plänen. Darüber hinaus entstehen den Ländern Kosten durch 
Messverpflichtungen, die über diejenigen der bisher geltenden 22. BImSchV 
hinausgehen. Der Umfang der ggf zusätzlichen Kosten für die geänderten 
Messaufgaben der Länder kann erst näher quantifiziert werden, wenn die Beur- 
teilung der Luftqualität entsprechend den neuen Anforderungen abgeschlossen 
ist. 


E. Sonstige Kosten 

Die Wirtschaft kann kostenwirksam betroffen sein, soweit sie Maßnahmen zur 
Verminderung der Luftbelastung durchführen muss. Eine belastbare Quantifi- 
zierung derartiger Kosten ist erst nach einer umfassenden Beurteilung der Ent- 
wicklung der Luftqualität für jeden einzelnen Schadstoff in Deutschland durch 
die Länder möglich. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass Schad- 
stoffgrenzwerte nur an wenigen Industriestandorten überschritten werden. Da- 
her sind Auswirkungen auf Einzelpreise oder auf das Preisniveau, insbesondere 
auf das Verbraucherpreisniveau, von der Verordnung nicht zu erwarten. 
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Bundesrepublik Dehtschi.and 

DER BUNDESK.ANZLER 


Berlin, den 


,|2. Juni 2002 


Herrn 

Wolfgang Thierse 
Präsident des 
Deutschen Bundestages 
Platz der Republik 1 

11011 Berlin 


Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich die von der Bundesregierung beschlossene 

Zweiundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Immissionswerte 
für Schadstoffe in der Luft - 22. BImSchV) 

mit Begründung und Vorblatt. 

Die Bundesregierung hat die Änderungsmaßgaben des Bundesrates vom 
31 . Mai 2002 unverändert übernommen. 

Ich bitte, die erneute Zustimmung des Deutschen Bundestages zu der neugefass- 
ten Verordnung aufgrund des § 48a Absatz 1 Satz 3 des Bundes-Immissions- 
schutzgesetzes herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit. 

Mit freundlichen Grüßen^ 
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22. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft - 22. BImSchV)^) 


Auf Grund des § 48a Abs. 1 und 3 des Bundes-Immis- 
sionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Mai 1990 (BGBl. I S. 880), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 Nr. 6 des Gesetzes vom 19. Oktober 1998 (BGBl. I 
S. 3178), verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung 
des Deutschen Bundestages: 

Inhaltsübersicht 

Erster Teil 

Immissionswerte, Beurteilung, Maßnahmen und 
Informationspflichten 

§ 1 Begriffsbestimmungen 

§ 2 Immissionsgrenzwerte, Toleranzmarge und 
Alarmschwelle für Schwefeldioxid 

§ 3 Immissionsgrenzwerte, Toleranzmargen für 

Stickstoffdioxid (NO2), Immissionsgrenzwert für 
Stickstoffoxide (NO^) und Alarmschwelle für 
Stickstoffdioxid 

§ 4 Immissionsgrenzwerte und Toleranzmargen für 
Schwebstaub und Partikel (PMiq) 

§ 5 Immissionsgrenzwerte und Toleranzmargen für Blei 

§ 6 Immissionsgrenzwerte und Toleranzmarge für Benzol 

§ 7 Immissionsgrenzwert und Toleranzmarge für 
Kohlenmonoxid 

§ 8 Ausgangsbeurteilung der Luftqualität 

§ 9 Festlegung der Ballungsräume und Einstufung der 
Gebiete und Ballungsräume 

§10 Beurteilung der Luftqualität 

§ 1 1 Luftreinhaltepläne, Aktionspläne, Listen von Gebieten 
und Ballungsräumen 

§12 Unterrichtung der Öffentlichkeit 

§13 Berichtspflichten 

§14 Prüfpflicht 

Zweiter Teil 
Ozonregelungen 

§15 Schwellenwerte für Ozon 

§16 Bezugszeitraum 


§17 Probenahmestellen 

§18 Messverfahren und Berichterstattung 

§ 1 9 Unterrichtung der Öffentlichkeit 

Dritter Teil 
Schlussvorschriften 

§ 20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1 - Ermittlung der Anforderungen für die Beurtei- 
lung der Konzentration von Schwefeldioxid, 
Stickstoffdioxid (NO2) und Stickstoffoxiden 
(NOx), Partikeln (PMjq), Blei, Benzol und 
Kohlenmonoxid in der Luft innerhalb eines Ge- 
biets oder Ballungsraums 

Anlage 2 - Lage der Probenahmestellen für Messungen 
von Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und 
Stickstoffoxiden, Partikeln, Blei, Benzol und 
Kohlenmonoxid in der Luft 

Anlage 3 - Kriterien für die Festlegung der Mindestzahl 
der Probenahmestellen für ortsfeste Messungen 
von Schwefeldioxid (SO2), Stickstoffdioxid 
(NO2) und Stickstoffoxiden (NO^), Partikeln, 
Blei, Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft 

Anlage 4 - Datenqualitätsziele und Zusammenstellung der 
Ergebnisse der Luftqualitätsbeurteilung 

Anlage 5 - Referenzmethoden für die Beurteilung der Kon- 
zentration von Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid 
und Stickstoffoxiden, Partikeln (PM^q und 
PM2 5), Blei, Benzol und Kohlenmonoxid 

Anlage 6 - In Plänen zur Verbesserung der Luftqualität zu 
berücksichtigende Informationen 

Anlage 7 - Mindestinformation der Öffentlichkeit bei 
Überschreiten von Alarmschwellen für Schwe- 
feldioxid und Stickstoffdioxid 

Anlage 8 - Mindestangaben für die Information der Öffent- 
lichkeit bei erhöhten Ozonkonzentrationen 


■) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinien des Rates 80/779/EWG vom 15. Juli 1980 über Grenzwerte und Leitwerte der Luftqualität 
für Schwefeldioxid und Schwebstaub (ABI. Nr. L229 S. 30), geändert durch Richtlinie des Rates 89/427/EWG vom 21. Juni 1989 (ABI. Nr. L201 
S. 53), 82/884/EWG vom 3. Dezember 1982 betreffend einen Grenzwert für den Bleigehalt der Luft (ABI. Nr. L 378 S. 15) und 85/203/EWG vom 
7. März 1985 über Luftqualitätsnormen für Stickstoffdioxid (ABI. Nr. L 87 S. 1) in der Fassung der Änderung durch Artikel 9 der Richtlinie 1999/ 
30/EG (ABI. Nr. L 1 63 S. 4 1) sowie der Richtlinie 96/62/EG des Rates vom 27. September 1996 über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqua- 
lität (ABI. Nr. L 296 S. 55), der Richtlinie 1999/30/EG vom 22. April 1999 über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxi- 
de, Partikel und Blei in der Luft (ABI. Nr. L 163 S. 41), der Richtlinie 2000/69/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 
2000 über Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft (ABI. Nr. L 3 13 S. 12, ABI. Nr. LlllS. 31) und der Richtlinie 92/72/EWG des Rates vom 
21. September 1992 über die Luftverschmutzung durch Ozon (ABI. Nr. L 297 S. 1) in deutsches Recht. 
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Erster Teil 

Immissionswerte, Beurteilung, Maßnahmen 
und Informationspflichten 

§1 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne des ersten Teils dieser Verordnung bedeuten 

1. „Wert“ die Konzentration eines Schadstoffes in der 
Luft; 

2. „Beurteilung“ die Ermittlung und Bewertung der Luft- 
qualität durch Messung, Berechnung, Vorhersage oder 
Schätzung anhand der Methoden und Kriterien, die in 
dieser Verordnung genannt sind; 

3. „Immissionsgrenzwert“ einen Wert für einen bestimm- 
ten Schadstoff, der nach den Regelungen der §§ 2 bis 7 
bis zu dem dort genannten Zeitpunkt einzuhalten ist 
und danach nicht überschritten werden darf; 

4. „Alarmschwelle“ einen Wert, bei dessen Überschrei- 
tung bereits bei kurzfristiger Exposition eine Gefahr für 
die menschliche Gesundheit besteht; 

5. „Toleranzmarge“ einen in jährlichen Stufen abnehmen- 
den Wert, um den der Immissionsgrenzwert innerhalb 
der in den §§ 2 bis 6 festgesetzten Fristen überschritten 
werden darf, ohne die Erstellung von Luftreinhalteplä- 
nen zu bedingen; 

6 . „Gebiet“ ein von den zuständigen Behörden festgeleg- 
ter Teil der Fläche eines Landes im Sinne des § 9 
Abs. 2 dieser Verordnung; 

7. „Ballungsraum“ ein Gebiet mit mindestens 250 000 
Einwohnern, das aus einer oder mehreren Gemeinden 
besteht oder ein Gebiet, das aus einer oder mehreren 
Gemeinden besteht, welche jeweils eine Einwohner- 
dichte von 1 000 Einwohnern oder mehr je Quadratki- 
lometer bezogen auf die Gemarkungsfläche haben und 
die zusammen mindestens eine Fläche von 100 Qua- 
dratkilometern darstellen; 

8 . „Stickstoffoxide“ die Summe von Stickstoffmonoxid 
und Stickstoffdioxid, ermittelt durch die Addition als 
Teile auf 1 Milliarde Teile und ausgedrückt als Stick- 
stoffdioxid in pg/mfj 

9. „PMjq“ die Partikel, die einen größenselektierenden 
Lufteinlass passieren, der für einen aerodynamischen 
Durchmesser von 10 pm einen Abscheidegrad von 
50 % aufweist; 

10. „PM 25 “ die Partikel, die einen größenselektierenden 
Lufteinlass passieren, der für einen aerodynamischen 
Durchmesser von 2,5 pm einen Abscheidegrad von 
50 % aufweist; 

11. „Obere Beurteilungsschwelle“ einen Wert, unterhalb 
dessen eine Kombination von Messungen und Modell- 
rechnungen zur Beurteilung der Luftqualität angewandt 
werden kann; 

12. „Untere Beurteilungsschwelle“ einen Wert, unterhalb 
dessen für die Beurteilung der Luftqualität nur Modell- 
rechnungen oder Schätzverfahren, die den Genauig- 


keitsanforderungen der Anlage 4 entsprechen, ange- 
wandt zu werden brauchen; 

13. „Naturereignisse“ Vulkanausbrüche, Erdbeben, geo- 
thermische Aktivitäten, Freilandbrände, Stürme oder 
die atmosphärische Aufwirbelung oder den atmosphä- 
rischen Transport natürlicher Partikel aus Trockenge- 
bieten; 

§2 

Immissionsgrenzwerte, Toleranzmarge und 
Alarmsehwelle für Sehwefeldioxid 

(1) Für Schwefeldioxid dürfen bis zum 31. Dezember 
2004 die nachfolgenden Grenzwerte nicht überschritten 
werden: 

a) für das Jahr 80 pg/m^ (Median der während eines Jahres 
gemessenen Tagesmittelwerte) bei einem zugeordneten 
Wert für Schwebstaub von mehr als 150 pg/m^ (Median 
der während eines Jahres gemessenen Tagesmittelwerte), 

b) für das Jahr 120 pg/m^ (Median des während eines Jahres 
gemessenen Tagesmittelwerte) bei einem zugeordneten 
Wert für Schwebstaub kleiner oder gleich 150 pg/m^ 
(Median der während eines Jahres gemessenen Tagesmit- 
telwerte), 

c) für die Winterperiode 130 pg/m^ (Median der im Winter 
gemessenen Tagesmittelwerte) bei einem zugeordneten 
Wert für Schwebstaub von mehr als 200 pg/m^ (Median 
der im Winter gemessenen Tagesmittelwerte), 

d) für die Winterperiode 180 pg/m^ (Median der im Winter 
gemessenen Tagesmittelwerte) bei einem zugeordneten 
Wert für Schwebstaub kleiner oder gleich 200 pg/m^ 
(Median der im Winter gemessenen Tagesmittelwerte), 

e) für das Jahr 250 pg/m^ (98-Prozent-Wert der Summen- 

häufigkeit aller während eines Jahres gemessenen Tages- 
mittelwerte) bei einem zugeordneten Wert für 

Schwebstaub von mehr als 350 pg/m^ (98-Prozent-Wert 
der Summenhäufigkeit aller während eines Jahres gemes- 
senen Tagesmittelwerte) und 

f) für das Jahr 350 pg/m^ (98-Prozent-Wert der Summen- 

häufigkeit aller während eines Jahres gemessenen Tages- 
mittelwerte) bei einem zugeordneten Wert für 

Schwebstaub kleiner oder gleich 350 pg/m^ (98-Pro- 
zent-Wert der Summenhäufigkeit aller während eines 
Jahres gemessenen Tagesmittelwerte). 

(2) Zum Schutz der menschlichen Gesundheit beträgt der 
ab 1. Januar 2005 einzuhaltende über eine volle Stunde ge- 
mittelte Immissionsgrenzwert 

350 pg/m^ 

bei 24 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr. 

(3) Für den Immissionsgrenzwert des Absatzes 2 beträgt 
die Toleranzmarge 90 pg/m^ ab dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung. Sie vermindert sich ab I . Januar 2003 bis zum 
1. Januar 2005 stufenweise um jährlich 30 pg/m^. 

(4) Zum Schutz der menschlichen Gesundheit beträgt der 
ab 1 . Januar 2005 einzuhaltende über 24 Stunden, d. h. einen 
Zeitraum von 0 bis 24 Uhr, gemittelte Immissionsgrenzwert 
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125 pg/m3 

bei drei zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr. 

(5) Zum Schutz von Ökosystemen beträgt der Immis- 
sionsgrenzwert für das Kalenderjahr sowie für das Winter- 
halbjahr (1. Oktober des laufenden Jahres bis 31. März des 
Folgejahres) 

20 pg/m^. 

Dieser Immissionsgrenzwert muss ab dem Inkrafttreten die- 
ser Verordnung eingehalten werden. 

(6) Die Alarmschwelle für Schwefeldioxid beträgt über 
eine volle Stunde gemittelt 

500 pg/m3, 

gemessen an drei aufeinander folgenden Stunden an den 
von den Ländern gemäß Anlage 2 dieser Verordnung einge- 
richteten Probenahmestellen, die für die Luftqualität in ei- 
nem Bereich von mindestens 100 km^ oder im gesamten 
Gebiet oder Ballungsraum repräsentativ sind; maßgebend 
ist die kleinste dieser Flächen. 

(7) Die Immissionsgrenzwerte beziehen sich auf den 
Normzustand bei einer Temperatur von 293 K und einem 
Druck von 101,3 kPa. 

§3 

Immissionsgrenzwerte, Toleranzmargen für 
Stickstoffdioxid (N02), Immissionsgrenzwert für Stick- 
stoffoxide (NOx) und Alarmschwelle für Stickstoffdioxid 

(1) Für Stickstoffdioxid (NO 2 ) beträgt der Immissions- 
grenzwert bis zum 3 1 . Dezember 2009 200 pg/m^ (98-Pro- 
zent-Wert der Summenhäufigkeit, berechnet aus den wäh- 
rend eines Jahres gemessenen Mittelwerten über eine 
Stunde oder kürzere Zeiträume). 

(2) Zum Schutz der menschlichen Gesundheit beträgt der 
ab 1. Januar 2010 einzuhaltende über eine volle Stunde ge- 
mittelte Immissionsgrenzwert für Stickstoffdioxid (NO 2 ) 

200 pg/m3 

bei 18 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr. 

(3) Für den Immissionsgrenzwert des Absatzes 2 beträgt 
die Toleranzmarge 80 pg/m^ dem Inkrafttreten dieser Ver- 
ordnung. Sie vermindert sich ab 1. Januar 2003 bis zum 
1. Januar 2010 stufenweise um jährlich 10 pg/m^. 

(4) Zum Schutz der menschlichen Gesundheit beträgt der 
ab 1. Januar 2010 einzuhaltende über ein Kalenderjahr ge- 
mittelte Immissionsgrenzwert für Stickstoffdioxid (NO 2 ) 

40 pg/m3. 

(5) Für den Immissionsgrenzwert des Absatzes 4 beträgt 
die Toleranzmarge 1 8 pg/m^ dem Inkrafttreten dieser Ver- 
ordnung. Sie vermindert sich ab 1. Januar 2002 bis zum 
1. Januar 2010 stufenweise um jährlich 2 pg/m^. 

(6) Zum Schutz der Vegetation beträgt der über ein Ka- 
lenderjahr gemittelte Immissionsgrenzwert für Stickstoff- 
oxide (NOx) 

30 pg/m3. 

Dieser Immissionsgrenzwert muss ab dem Inkrafttreten die- 
ser Verordnung eingehalten werden. 


(7) Die Alarmschwelle für Stickstoffdioxid (NO 2 ) beträgt 
über eine volle Stunde gemittelt 

400 pg/m3, 

gemessen an drei aufeinander folgenden Stunden an den 
von den Ländern gemäß Anlage 2 dieser Verordnung einge- 
richteten Probenahmestellen, die für die Luftqualität in ei- 
nem Bereich von mindestens 100 km^ oder im gesamten 
Gebiet oder Ballungsraum repräsentativ sind; maßgebend 
ist die kleinste dieser Flächen. 

(8) Die Immissionsgrenzwerte beziehen sich auf den 
Normzustand bei einer Temperatur von 293 K und einem 
Druck von 101,3 kPa. 

§4 

Immissionsgrenzwerte und Toleranzmargen für 
Schwebstaub und Partikel (PMIO) 

(1) Für Schwebstaub betragen die Immissionsgrenzwerte 
bis zum 31. Dezember 2004 150 pg/m^ (arithmetisches Mit- 
tel aller während eines Jahres gemessenen Tagesmittel- 
werte) und 300 pg/m3 (95-Prozent-Wert der Summenhäu- 
figkeit aller während eines Jahres gemessenen 
Tagesmittelwerte). 

(2) Für den Schutz der menschlichen Gesundheit beträgt 
der ab 1. Januar 2005 einzuhaltende über 24 Stunden gemit- 
telte Immissionsgrenzwert für Partikel PMjq 

50 pg/m3 

bei 35 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr. 
Eine Probenahmezeit von 0 bis 24 Uhr ist anzustreben. 

(3) Für den Immissionsgrenzwert des Absatzes 2 beträgt 
die Toleranzmarge 15 pg/mfji dem Inkrafttreten dieser Ver- 
ordnung. Sie vermindert sich ab 1. Januar 2003 bis zum 
1. Januar 2005 stufenweise um jährlich 5 pg/m. 

(4) Für den Schutz der menschlichen Gesundheit beträgt 
der ab 1. Januar 2005 einzuhaltende über ein Kalenderjahr 
gemittelte Immissionsgrenzwert für Partikel PMjq 

40 pg/m3. 

(5) Für den Immissionsgrenzwert des Absatzes 4 beträgt 
die Toleranzmarge 4,8 pg/mjfb dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung. Sie vermindert sich ab 1 . Januar 2003 bis zum 
1. Januar 2005 stufenweise um jährlich 1,6 pg/m^. 

§5 

Immissionsgrenzwert und Toleranzmarge für Blei 

(1) Für Blei beträgt der Immissionsgrenzwert bis zum 
3 1 . Dezember 2004 - ausgedrückt als Jahresmittelwert - 

2 pg/m3. 

(2) Für den Schutz der menschlichen Gesundheit beträgt 
der ab 1. Januar 2005 einzuhaltende über ein Kalenderjahr 
gemittelte Immissionsgrenzwert 

0,5 pg/m3. 

(3) In der Nachbarschaft bestimmter industrieller Quellen 
an Standorten, die durch jahrzehntelange industrielle Tätig- 
keit belastet worden sind, beträgt der Immissionsgrenzwert 
ab 1 . Januar 2005 

1,0 pg/m3 
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im Umkreis von nicht mehr als 1 000 m von derartigen 
Quellen, wenn diese Gebiete dem Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit von der zustän- 
digen Behörde über die nach Landesrecht zuständige Be- 
hörde mit einer angemessenen Begründung mitgeteilt wor- 
den sind, ln diesen Fällen muss der Immissionsgrenzwert 
des Absatzes 2 ab 1. Januar 2010 eingehalten werden. 

(4) Für den Immissionsgrenzwert des Absatzes 2 beträgt 
die Toleranzmarge 0,3 pg/m^ ab dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung. Sie vermindert sich ab 1. Januar 2003 bis zum 
1. Januar 2005 stufenweise um jährlich 0,1 pg/m^. 

(5) ln den Fällen des Absatzes 3 beträgt die Toleranz- 
marge, bezogen auf den ab 1. Januar 2010 einzuhaltenden 
Grenzwert, 0,4 pg/m^ ab dem Inkrafttreten dieser Verord- 
nung. Sie vermindert sich ab 1. Januar 2003 bis zum 1. Ja- 
nuar 2010 jährlich stufenweise um 0,05 pg/m^. 


§6 

Immissionsgrenzwerte und Toleranzmarge für Benzol 

(1) Für den Schutz der menschlichen Gesundheit beträgt 
der ab 1. Januar 2010 einzuhaltende über ein Kalenderjahr 
gemittelte Immissionsgrenzwert 

5 pg/m^. 

(2) Für den Immissionsgrenzwert des Absatzes 1 beträgt 
die Toleranzmarge 5 pg/m^ ab dem Inkrafttreten dieser Ver- 
ordnung. Sie vermindert sich ab 1. Januar 2006 bis zum 
1. Januar 2010 stufenweise um jährlich 1 pg/m^. 

(3) Ist die Einhaltung des in Absatz 1 festgelegten Immis- 
sionsgrenzwertes in einem Bundesland aufgrund stand- 
ortspezifischer Ausbreitungsbedingungen oder maßgebender 
klimatischer Bedingungen, wie geringe Windgeschwindig- 
keit und/oder verdunstungsfordemde Bedingungen, schwie- 
rig und würde die Anwendung der Maßnahmen zu schwer- 
wiegenden sozioökonomischen Problemen führen, so bittet 
das Bundesministerium für Umweh, Naturschutz und Reak- 
torsicherheit auf Antrag dieses Bundeslandes bei der Kom- 
mission um eine auf höchstens fünf Jahre begrenzte Verlän- 
gerung der Frist des Absatzes 1 . Zu diesem Zweck 

- benennt das Bundesland die betreffenden Gebiete und 
Ballungsräume, 

- erbringt das Bundesland den Nachweis, dass die Verlän- 
gerung gerechtfertigt ist, 

- weist das Bundesland nach, dass alle zumutbaren Maß- 
nahmen zur Senkung der Konzentrationen der betreffen- 
den Schadstoffe und zur weitest möglichen Eingrenzung 
des Gebiets, in dem der Immissionsgrenzwert überschrit- 
ten ist, ergriffen wurden, und 

- skizziert das Bundesland die künftigen Entwicklungen 
im Hinblick auf die von ihm beabsichtigten Maßnahmen. 

Der während dieser Verlängerung zulässige Immissions- 
grenzwert für Benzol darf 10 pg/m^ nicht überschreiten. 

(4) Die Immissionsgrenzwerte beziehen sich auf den 
Normzustand bei einer Temperatur von 293 K und einem 
Druck von 101,3 kPa. 


§7 

Immissionsgrenzwert und Toleranzmarge 
für Kohlenmonoxid 

(1) Für den Schutz der menschlichen Gesundheit beträgt 
der ab 1 . Januar 2005 einzuhaltende Immissionsgrenzwert, 
der nach Absatz 3 als höchster Achtstundenmittelwert zu er- 
mitteln ist, 

10 mg/m^. 

(2) Für den Immissionsgrenzwert des Absatzes 1 beträgt 
die Toleranzmarge 6 mg/m^ ab dem Inkrafttreten dieser Ver- 
ordnung. Sie vermindert sich ab 1. Januar 2003 bis zum 
1. Januar 2005 stufenweise um jährlich 2 mg/m^. 

(3) Der höchste Achtstundenmittelwert der Konzentra- 
tion eines Tages wird ermittelt, indem die gleitenden Acht- 
stundenmittelwerte geprüft werden, die aus Einstundenmit- 
telwerten berechnet und stündlich aktualisiert werden. Jeder 
auf diese Weise errechnete Achtstundenmittelwert gilt für 
den Tag, an dem dieser Zeitraum endet, das heißt, dass der 
erste Berechnungszeitraum für jeden einzelnen Tag die Zeit- 
spanne von 17.00 Uhr des vorangegangenen Tages bis 1.00 
Uhr des betreffenden Tages umfasst, während für den letz- 
ten Berechnungszeitraum jeweils die Stunden von 16.00 
Uhr bis 24.00 Uhr des betreffenden Tages zugrunde gelegt 
werden. 

(4) Der Immissionsgrenzwert bezieht sich auf den Norm- 
zustand bei einer Temperatur von 293 K und einem Druck 
von 101,3 kPa. 


§8 

Ausgangsbeurteilung der Lnftqnalität 

Die zuständigen Behörden haben Ausgangsbeurteilungen 
für die Bestandsaufnahme der Luftqualität als Grundlage für 
die Ermittlungen nach § 1 0 durchzuführen. Liegen nicht für 
alle Gebiete und Ballungsräume repräsentative Messungen 
der Schadstoffwerte vor, haben die zuständigen Behörden 
die erforderlichen Messungen, Untersuchungen und Beur- 
teilungen in der Weise durchzuführen, dass ihnen diese An- 
gaben für die in den §§ 6 und 7 genannten Schadstoffe bis 
zum 13. Oktober 2002, für die Einstufung der Gebiete und 
Ballungsräume nach § 9 Abs. 2 vorhegen. Die Bundeslän- 
der teilen dem Bundesministerium für Umweh, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit die für die Ausgangsbeurteilung be- 
züglich der Stoffe nach §§ 6 und 7 verwendeten Methoden 
und Verfahren bis zu diesem Datum mit. 


§9 

Festlegung der Ballungsräume und Einstufung der Ge- 
biete und Ballungsräume 

(1) Die nachfolgenden Absätze gehen nicht für die je- 
weils in Absatz 1 festgesetzten Immissionsgrenzwerte der 
§§2bis5. 

(2) Die zuständigen Behörden legen die Ballungsräume 
fest. Sie stufen jährlich Gebiete und Ballungsräume wie 
folgt ein: 

Gebiete und Ballungsräume 

1. mit Werten oberhalb der Summe von Immissionsgrenz- 
wert und Toleranzmarge; 



Deutscher Bundestag - 14. Wahlperiode 


-9- 


Drucksache 14/9404 


2. mit Werten oberhalb des Immissionsgrenzwertes bis ein- 
schließlich dem Wert aus Summe von Immissionsgrenz- 
wert und Toleranzmarge; 

3. mit Werten gleich oder unterhalb des Immissionsgrenz- 
wertes. 

(3) Die Festlegung der Gebiete wird spätestens alle fünf 
Jahre nach dem Verfahren der Anlage 1 Abschnitt II über- 
prüft. Sie wird bei signifikanten Änderungen der Konzent- 
ration der Schadstoffe früher überprüft. 

(4) Die zuständigen Behörden weisen Probenahmestellen 
aus, die 

- für den Schutz von Ökosystemen repräsentativ sind; für 
diese findet der Immissionsgrenzwert für Schwefeldioxid 
nach § 2 Abs. 5 Anwendung 

- für den Schutz der Vegetation repräsentativ sind; für 
diese findet der Immissionsgrenzwert für Stickstoffoxide 
nach § 3 Abs. 6 Anwendung. 

§10 

Beurteilung der Luftqualität 

(1) Die zuständigen Behörden haben die Luftqualität für 
die gesamte Fläche ihres Landes in einem bestimmten Zeit- 
raum oder fortlaufend nach Maßgabe der nachfolgenden 
Absätze zu beurteilen. Die Einstufung jedes Gebietes oder 
Ballungsraumes für Zwecke der Anwendung der Absätze 2 
bis 4 wird spätestens alle fünf Jahre nach dem Verfahren der 
Anlage 1, Abschnitt II überprüft. Sie wird bei signifikanten 
Änderungen der Konzentration der Schadstoffe früher über- 
prüft. 

(2) Die zuständigen Behörden haben zur Beurteilung der 
Konzentrationen der einzelnen Schadstoffe Messungen 
nach den Anlagen 2 bis 5 durchzuführen 

- in Ballungsräumen, wenn die Werte die in der Anlage 1 
festgelegten unteren Beurteilungsschwellen überschrei- 
ten, 

- in Ballungsräumen bei Stoffen, für die Alarmschwellen 
festgelegt sind, 

- in Gebieten, in denen die Werte die in der Anlage 1 fest- 
gelegten unteren Beurteilungsschwellen überschreiten. 

Unbeschadet des Satzes 1 müssen auch Messungen zur 
Überwachung der Einhaltung des Immissionsgrenzwertes 
des § 4 Absatz 1 für Schwebstaub bis zu dem dort festgeleg- 
ten Termin durchgeführt werden. 

Um angemessene Informationen über die Luftqualität zu er- 
halten, können für ihre Beurteilung ergänzende Modellrech- 
nungen durchgeführt werden. 

(3) Zur Beurteilung der Luftqualität kann eine Kombina- 
tion von Messungen und Modellrechnungen angewandt 
werden, wenn die Werte über einen repräsentativen Zeit- 
raum zwischen der oberen und der unteren Beurteilungs- 
schwelle hegen. Die Modelhechnungen müssen den Anfor- 
derungen der Anlage 4 genügen. 

(4) Wenn die Werte unterhalb der unteren Beurteilungs- 
schwelle hegen, genügen für ihre Beurteilung Modelhech- 
nungen oder Schätzverfahren. In diesem Fall und in solchen 
Gebieten und Ballungsräumen, in denen Informationen von 


ortsfesten Probenahmestehen durch Informationen aus an- 
deren Quellen, wie Emissionskatastern, orientierenden Mes- 
sungen oder Ergebnissen aus Modelhechnungen, ergänzt 
werden, müssen die Ergebnisse der Messungen und anderer 
Verfahren die Anforderungen der Anlage 4 erfüllen. 

(5) Die Messung von Schadstoffen hat an ortsfesten Pro- 
benahmestellen so häufig zu erfolgen, dass die Werte mit 
der in Anlage 4 festgelegten Qualität bestimmt werden kön- 
nen. 

(6) Für die kontinuierliche Überwachung der Luftqualität 
sind Messeinrichtungen einzusetzen, die die Qualitätsanfor- 
derungen der Anlagen 4 und 5 erfüllen. 

(7) Die Festlegung der Standorte von Probenahmestellen 
zur Messung der in §§ 2 bis 7 genannten Schadstoffe richtet 
sich nach den in Anlage 2 aufgeführten Kriterien. Nach An- 
lage 3 bestimmt sich die Mindestzahl der ortsfesten Probe- 
nahmestellen für die Messung der Konzentrationen jedes 
relevanten Schadstoffes, die in jedem Gebiet oder Ballungs- 
raum einzurichten sind, in dem Messungen vorgenommen 
werden müssen, sofern Daten über die Konzentration in 
dem Gebiet oder Ballungsraum ausschließlich durch Mes- 
sungen gewonnen werden. 

(8) Die Referenzmethoden sind 

- für die Analyse von Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid 
und Stickstoffoxiden sowie für die Probenahme und Ana- 
lyse von Blei in Anlage 5 Abschnitte I bis III, 

- für die Probenahme und Analyse von Schwebstaub in 
Anlage IV nach Tabelle B ii der Richtlinie 80/779/EWG, 

- für die Probenahme und Messung der PMjQ-Konzentra- 
tion in Anlage 5 Abschnitt IV, 

- für die Analyse und Probenahme von Benzol und Koh- 
lenmonoxid in Anlage 5 Abschnitte VI und VII 

festgelegt. 

Andere Probenahme- und Analysemethoden sind zulässig, 
wenn die Gleichwertigkeit der Ergebnisse mit der Referenz- 
methode gewährleistet ist. 

(9) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass insge- 
samt ausreichend Probenahmestellen zur Bereitstellung von 
Daten über die PM2 5-Konzentration eingerichtet und be- 
trieben werden. Anzahl und Lage dieser Probenahmestellen 
sind so zu bestimmen, dass die PM2 5 -Konzentrationen im 
Bundesgebiet repräsentativ erfasst werden. Soweit möglich 
sollen diese Probenahmestellen mit den Probenahmestellen 
für die PMj Q-Konzentration zusammengelegt werden. Über 
die Einzelheiten stimmen sich die Länder untereinander ab. 

(10) Die zuständigen Behörden können Probenahmestel- 
len und sonstige Methoden zur Beurteilung der Luftqualität 
gemäß den Anforderungen dieser Verordnung in Bezug auf 
PMj Q-Konzentrationen auch verwenden, um die Konzentra- 
tionen von Schwebstaub zu erfassen und die Einhaltung der 
Immissionsgrenzwerte des § 4 Abs. 1 für Schwebstaub ins- 
gesamt nachzuweisen, wobei jedoch für die Zwecke des be- 
treffenden Nachweises die so erfassten Daten mit dem Fak- 
tor 1,2 zu multiplizieren sind. Die zuständigen Behörden 
verwenden diese Probenahmestellen und sonstige Methoden 
auch, um Daten zum Nachweis der Einhaltung der Immis- 
sionsgrenzwerte der § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 
zu erfassen. 
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(11) Die zuständigen Behörden 

- zeichnen bis zum 3 1 . Dezember 2003 an einigen von ih- 
nen ausgewählten Probenahmestellen, die repräsentativ 
für die Luftqualität in bewohnten Gebieten in der Nähe 
von Emissionsquellen sind und an denen stündlich gemit- 
telte Konzentrationen gemessen werden, auch Daten über 
die Schwefeldioxidkonzentration als Zehnminutenmittel 
auf, sofern eine Probenahmestelle aus ihrem Zuständig- 
keitsbereich ausgewählt wurde; 

- ermitteln bis zum 3 1 . Dezember 2003 Daten darüber, wie 
oft die über zehn Minuten gemittelten Konzentrationen 
für Schwefeldioxid den Wert von 500 pg/mpfierschritten 
haben, an wie vielen Tagen innerhalb des Kalenderjahres 
dies vorkam, an wie vielen dieser Tage gleichzeitig die 
stündlich gemittelten Konzentrationen an Schwefeldi- 
oxid den Wert von 350 pg/mpjberschritten haben und 
welche über zehn Minuten gemittelte Höchstkonzentra- 
tion gemessen wurde; 

- stellen hinsichtlich der PM2 5-Konzentrationen jährlich 
Angaben zum arithmetischen Mittel, zum Median, zum 
98-Perzentil und zur Höchstkonzentration, die anhand 
der 24-Stunden-Messwerte in dem betreffenden Jahr be- 
rechnet wurden, zusammen; das 98-Perzentil ist entspre- 
chend Anhang III der Richtlinie 92/72/EWG zu berech- 
nen. 

§11 

Luftreinhaltepläne, Aktionspläne, Listen von 
Gebieten und Ballungsräumen 

(1) Immissionsgrenzwerte und Toleranzmargen im Sinne 
der nachfolgenden Absätze sind die in § 2 Abs. 2 bis 4, § 3 
Abs. 2 bis 5, § 4 Abs. 2 bis 5, § 5 Abs. 2 bis 5, § 6 und § 7 
genannten Werte. Die zuständigen Behörden stellen die 
Liste der Gebiete und Ballungsräume auf, in denen die 
Werte eines oder mehrerer Schadstoffe die Summe von Im- 
missionsgrenzwert und Toleranzmarge überschreiten. Gibt 
es für einen bestimmten Schadstoff keine Toleranzmarge, so 
werden die Gebiete und Ballungsräume, in denen der Wert 
dieses Schadstoffes den Immissionsgrenzwert überschreitet, 
wie Gebiete und Ballungsräume des Satzes 1 behandelt. 

(2) Die zuständigen Behörden erstellen eine Liste der Ge- 
biete und Ballungsräume, in denen die Werte eines oder 
mehrerer Schadstoffe zwischen dem Immissionsgrenzwert 
und der Summe von Immissionsgrenzwert und Toleranz- 
marge liegen. 

(3) Luftreinhaltepläne zur Einhaltung der in Absatz 1 ge- 
nannten Immissionsgrenzwerte umfassen mindestens die in 
Anlage 6 aufgeführten Angaben. Luftreinhaltepläne zur 
Verringerung der Konzentration von PMjq müssen auch auf 
die Verringerung der Konzentration von PM2 5 abzielen. 

(4) Aktionspläne, die bei der Gefahr der Überschreitung 
der in Absatz 1 genannten Immissionsgrenzwerte und 
Alarmschwellen dieser Verordnung zu erstellen sind, kön- 
nen je nach Fall Maßnahmen zur Beschränkung und soweit 
erforderlich zur Aussetzung der Tätigkeiten, einschließlich 
des Kraftfahrzeugverkehrs, vorsehen, die zu der Gefahr ei- 
ner Überschreitung der Immissionsgrenzwerte und/oder 


Alarmschwellen beitragen. Im Falle der Gefahr der Über- 
schreitung von Immissionsgrenzwerten sind Aktionspläne 
jedoch erst ab den für die Einhaltung dieser Immissions- 
grenzwerte festgesetzten Zeitpunkten durchzuführen. 

(5) Die zuständigen Behörden können dem Bundesminis- 
terium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit über 
die nach Landesrecht zuständige Behörde Gebiete oder Bal- 
lungsräume benennen, in denen die Konzentration von 
PMjq die Immissionsgrenzwerte deshalb überschreitet, weil 
Partikel nach einer Streuung der Straßen mit Sand im Win- 
ter aufgewirbelt werden. In diesem Fall muss der Nachweis 
darüber erbracht werden, dass die Überschreitungen auf 
derartige Aufwirbelungen zurückzuführen sind und das an- 
gemessene Maßnahmen getroffen worden sind, diese Belas- 
tungen so weit wie möglich zu verringern. In diesen Gebie- 
ten und Ballungsräumen sind Maßnahmen nur dann 
durchzuführen, wenn die Überschreitung der Immissions- 
grenzwerte für PMjq auf anderen Ursachen als dem Streuen 
im Winter beruht. 

(6) Die zuständigen Behörden können dem Bundesminis- 
terium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit über 
die nach Landesrecht zuständige Behörde Gebiete oder Bal- 
lungsräume benennen, in denen die Immissionsgrenzwerte 
für PMjq infolge von Naturereignissen überschritten wer- 
den, die gegenüber dem normalen, durch natürliche Quellen 
bedingten Hintergrundwert zu signifikant höheren Konzent- 
rationen führen. Im Falle des Satzes 1 sind die zuständigen 
Behörden zur Durchführung von Maßnahmen nach 
Absatz 3 nur dann verpflichtet, wenn die Überschreitung 
der Immissionsgrenzwerte auf andere Ursachen als Naturer- 
eignisse zurückzuführen ist. Die Erhöhung ist durch die zu- 
ständigen Behörden nachzuweisen. Die Ergebnisse der Un- 
tersuchungen sind der Öffentlichkeit im Rahmen der 
Unterrichtung nach § 12 bekannt zu geben. 

(7) Die zuständigen Behörden können dem Bundesminis- 
terium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit über 
die nach Landesrecht zuständige Behörde Gebiete oder Bal- 
lungsräume benennen, in denen die Immissionsgrenzwerte 
für Schwefeldioxid aufgrund der Konzentrationen von 
Schwefeldioxid in der Luft, die aus natürlichen Quellen 
stammen, überschritten werden. In diesem Fall ist der Nach- 
weis zu erbringen, dass die Überschreitungen auf erhöhte 
Schadstoffanteile aus natürlichen Quellen zurückzuführen 
sind. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind der Öffent- 
lichkeit im Rahmen der Unterrichtung nach § 12 bekannt zu 
geben. In diesem Fall sind die zuständigen Behörden zur 
Durchführung von Maßnahmen nach Absatz 3 nur dann 
verpflichtet, wenn die Überschreitung der Immissionsgrenz- 
werte auf andere Ursachen als erhöhte Schadstoffanteile aus 
natürlichen Quellen zurückzuführen ist. 

(8) Die zuständigen Behörden benennen die Gebiete und 
Ballungsräume, in denen die Immissionsgrenzwerte einge- 
halten oder unterschritten werden. Die zuständigen Behör- 
den bemühen sich, dass in diesen Gebieten und Ballungs- 
räumen die bestmögliche Luftqualität im Einklang mit der 
Strategie einer dauerhaften und umweltgerechten Entwick- 
lung unterhalb der Immissionsgrenzwerte erhalten bleibt 
und berücksichtigen dies bei allen relevanten Planungen. 
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§12 

Unterrichtung der Öffentlichkeit 

(1) Die zuständigen Behörden stellen der Öffentlichkeit 
und Organisationen, wie Umweltschutzorganisationen, Ver- 
braucherverbänden, Interessenvertretungen der Betroffenen, 
gefährdeten Personengruppen und anderen mit dem Ge- 
sundheitsschutz befassten relevanten Stellen aktuelle Infor- 
mationen über die Konzentration der in § 2 bis 7 genannten 
Schadstoffe in geeigneter Form zur Verfügung. 

(2) Die zuständigen Behörden aktualisieren täglich die 
Informationen über die Konzentrationen von Schwefeldi- 
oxid, Stickstoffdioxiden und Partikeln in der Luft. Bei 
stündlich gemittelten Werten für Schwefeldioxid und Stick- 
stoffdioxid aktualisieren sie die Informationen stündlich; 
die stündliche Aktualisierung kann unterbleiben, wenn die 
zuständigen Behörden zwingende Gründe haben, nach 
denen diese Aktualisierung nicht möglich ist. Informationen 
über die Konzentrationen von Blei in der Luft aktualisieren 
sie auf der Grundlage von Messungen der letzten drei Mo- 
nate. 

(3) Die zuständigen Behörden aktualisieren die Informa- 
tionen über die Konzentration von Benzol in der Luft, aus- 
gedrückt als Mittelwert der letzten zwölf Monate min- 
destens alle drei Monate und, soweit dies möglich ist, 
monatlich. 

(4) Die zuständigen Behörden aktualisieren die Informa- 
tionen über die Konzentration von Kohlenmonoxid in der 
Luft, ausgedrückt als höchster gleitender 8-Stunden-Mittel- 
wert, täglich und, soweit dies möglich ist, stündlich. 

(5) Im Rahmen dieser Informationen sind für eine ange- 
messene Unterrichtung der Öffentlichkeit mindestens alle 
Überschreitungen der Konzentrationen von Immissions- 
grenzwerten und Alarmschwellen, die sich über die in § 2 
Abs. 2 bis 6, § 3 Abs. 2 bis 7, § 4 Abs. 2 bis 5, § 5 Abs. 2 
bis 5, § 6 und § 7 angegebenen Mittelungszeiträume erge- 
ben haben anzugeben und zu bewerten. Diese Bewertung 
soll auch Aussagen über mögliche gesundheitliche Auswir- 
kungen der Überschreitungen enthalten. 

(6) Wird eine der in § 2 und § 3 genannten Alarmschwel- 
len überschritten, informieren die zuständigen Behörden die 
Öffentlichkeit darüber. Diese Informationen müssen min- 
destens die in der Anlage 7 genannten Angaben enthalten. 

(7) Luftreinhaltepläne und Aktionspläne nach § 1 1 wer- 
den der Öffentlichkeit und den in Absatz 1 genannten Orga- 
nisationen zugänglich gemacht. 

§13 

Berichtspflichten 

(1) Für die Berichterstattung an die Kommission der Eu- 
ropäischen Gemeinschaften übermitteln die zuständigen Be- 
hörden über die nach Landesrecht zuständige Behörde dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor- 
sicherheit oder der von ihm beauftragten Stelle: 

1 . die für die Durchführung dieser Verordnung zuständigen 

Stellen; 

2. bis zum 13. Oktober 2002 die Methoden, die zur Aus- 
gangsbeurteilung nach § 8 für die Stoffe der §§ 6 und 7 

verwendet wurden; 


3. jährlich, spätestens sieben Monate nach Jahresende, die 
Liste der nach § 9 und § 1 1 festgelegten Gebiete und Bal- 
lungsräume; 

4. soweit Alarmschwellen überschritten wurden, spätestens 
zwei Monate danach Informationen über die festgestell- 
ten Werte und über die Dauer der Überschreitungen; 

5. soweit die Summen von Immissionsgrenzwerten und To- 
leranzmargen überschritten wurden, 

- spätestens sieben Monate nach Jahresende die festge- 
stellten Werte und die Zeitpunkte oder Zeiträume ih- 
res Auftretens sowie die Ursachen für jeden einzelnen 
festgestellten Fall, 

- spätestens zweiundzwanzig Monate nach Ablauf des 
Jahres, in dem die Werte festgestellt wurden, die Luft- 
reinhaltepläne nach § 1 1 Absatz 3 zur Einhaltung der 
Immissionsgrenzwerte ab den vorgesehenen Zeitpunk- 
ten, und 

- alle drei Jahre zum 30. September den Stand der 
Durchführung der mitgeteilten Luftreinhaltepläne; 

6. jährlich, spätestens sieben Monate nach Jahresende, die 
Daten nach § 10 Abs. 11 zweiter und dritter Spiegel- 
strich. 

Gibt es für einen bestimmfen Stoff keine Toleranzmarge, 
tritt an die Stelle der Überschreitung der Summe von Im- 
missionsgrenzwert und Toleranzmarge die Überschreitung 
des Immissionsgrenzwertes. 

(2) Sind Gebiete oder Ballungsräume nach § 1 1 Absatz 5 
benannt worden, übermitteln die zuständigen Behörden dem 
Bundesministerium für Umwelf, Naturschutz und Reaktor- 
sicherheit oder der von ihm beauftragten Stelle über die 
nach Landesrecht zuständige Behörde jährlich und spätes- 
tens sieben Monate nach Jahresende eine Liste dieser Ge- 
biete und Ballungsräume zusammen mit Informationen über 
die dortigen Konzentrationen und Quellen von PMjq und 
dem Nachweis, dass die Überschreitungen auf die dort ge- 
nannten aufgewirbelten Partikel zurückzuführen sind und 
angemessene Maßnahmen zur Verringerung der Konzentra- 
tionen getroffen worden sind. 

(3) Soweit Immissionsgrenzwerte für Partikel PMjq auf- 
grund erhöhter Konzentrationen infolge von Naturereignis- 
sen überschritten waren, weisen die zuständigen Behörden 
dies dem Bundesministerium für Umwelf, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit über die nach Landesrecht zuständige Be- 
hörde nach. 

(4) Soweit Gebiete oder Ballungsräume nach § 1 1 Absatz 
7 benannt wurden, übermitteln die zuständigen Behörden 
dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit über die nach Landesrecht zuständige 
Behörde jährlich und spätestens sieben Monate nach Jahres- 
ende eine Liste dieser Gebiete und Ballungsräume zusam- 
men mit Informationen über die dortigen Konzentrationen 
und Quellen von Schwefeldioxid sowie dem Nachweis, dass 
die Überschreitungen auf erhöhte Konzentrationen aus na- 
türlichen Quellen zurückzuführen sind. 

(5) Solange die Immissionsgrenzwerfe des §2 Abs. 1, 
des § 3 Abs. 1, des § 4 Abs. 1 und des § 5 Abs. 1 gehen, er- 
mitfeln die zusfändigen Behörden alle Überschreitungen 
dieser Immissionsgrenzwerte und übermitteln dem Bundes- 
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ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
über die nach Landesrecht zuständige Behörde bis zum 
31. Juli jedes Jahres für das abgelaufene Vorjahr die aufge- 
zeichneten Werte, die Gründe für alle Fälle von Überschrei- 
tungen und die zur Vermeidung von erneuten Überschrei- 
tungen ergriffenen Maßnahmen. 

§14 

Prüfpflicht 

Wenn in bestimmten Gebieten oder Ballungsräumen die 
Konzentration eines oder mehrerer Schadstoffe einen Im- 
missionsgrenzwert des § 2 Abs. 2 bis 4, § 3 Abs. 2 bis 5, § 4 
Abs. 2 bis 5, § 5 Abs. 2 bis 5, § 6 oder § 7 im Zeitraum zwi- 
schen dem Inkrafttreten dieser Verordnung und den dort 
genannten Kalenderdaten für das Wirksamwerden dieser 
Immissionsgrenzwerte überschreitet, hat die zuständige Be- 
hörde zu prüfen, ob Maßnahmen zur fristgerechten Einhal- 
tung der Immissionsgrenzwerte erforderlich sind. 

Zweiter Teil 
Ozonregelungen 

§15 

Schwellenwerte für Ozon 

(1) Entsprechend Anhang 1 der Richtlinie 92/72/EWG 
des Rates der Europäischen Gemeinschaften über die Luft- 
verschmutzung durch Ozon vom 21. September 1992 wer- 
den folgende Schwellenwerte für die Ozonkonzentration in 
der Luft festgesetzt: 

1. Schwellenwert für den Gesundheitsschutz im Falle län- 
ger andauernder Verschmutzungsfähe: 110 pg/m^ als 
Mittelwert während acht Stunden; 

2. Schwellenwerte für den Schufz der Vegetation: 

a) 200 pg/m^ als Mittelwert während einer Stunde und 

b) 65 pg/m^ als Mittelwert während 24 Stunden; 

3. Schwellenwert für die Unterrichtung der Öffentlichkeit 
über mögliche begrenzte und vorübergehende gesund- 
heitliche Auswirkungen bei besonders empfindlichen 
Gruppen der Bevölkerung im Falle einer kurzen Exposi- 
tion: 1 80 pg/m^ als Mittelwert während einer Stunde; 

4. Schwellenwert für die Auslösung des Alarmsystems 
zum Schutz vor Gefahren für die menschliche Gesund- 
heit im Falle einer kurzen Exposition: 360 pg/m^ als 
Mittelwert während einer Stunde. 

Die Schwellenwerte sind in Mikrogramm je Kubikmeter für 
eine Temperatur von 293 K und einen Druck von 101,3 kPa 
angegeben. 


(2) Die Konzentrationen müssen kontinuierlich gemessen 
werden. Der Mittelwert des Absatzes 1 Nr. 1 ist gleitend 
ohne Überlappung; er wird viermal täglich anhand der 
Achtstundenwerte (0.00 bis 8.00 Uhr, 8.00 bis 16.00 Uhr, 
16.00 bis 24.00 Uhr und 12.00 bis 20.00 Uhr) berechnet. 

§16 

Bezugszeitraum 

Für Ozon beginnt der jährliche Bezugszeitraum am 1. Ja- 
nuar und endet am 31. Dezember eines Kalenderjahres. 

§17 

Probenahmestellen 

Die zuständigen Behörden haben Ozonprobenahmestel- 
len einzurichten und zu betreiben. 

§18 

Messverfahren nnd Berichterstattnng 

Zur Überwachung der Ozonkonzentration in der Luft ist 
Artikel 4, zur Berechnung und Auswertung der Messergeb- 
nisse sowie zur Berichterstattung Artikel 6 der Richtlinie 
92/72/EWG anzuwenden. Andere Probenahme- und Analy- 
semethoden sind zulässig, wenn die Gleichwertigkeit der 
Ergebnisse mit der Referenzmethode gewährleistet ist. Für 
die Berichterstattung ist der Mittelwert des § 15 Abs. 1 
Satz 1 über acht Stunden gleitend anzugeben. 

§19 

Unterrichtung der Öffentlichkeit 

Werden die Schwellenwerte zur Unterrichtung der Öf- 
fentlichkeit und für die Auslösung des Wamsysfems für die 
Ozonkonzentration in der Luft überschritten, so ist die Öf- 
fentlichkeit gemäß Anlage 8 durch Rundfunk, Fernsehen, 
Presse oder sonstige geeignete Verlautbarungen zu unter- 
richten. 

Dritter Teil 

Schlussvorschriften 

§20 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die 22. Verordnung zur Durchfüh- 
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 
über Immissionswerte - 22. BImSchV) vom 26. Oktober 
1993 (BGBl. I S. 1819), geändert durch Verordnung vom 
27. Mai 1994 (BGBl. I S. 1095) außer Kraft. 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 
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Anlage 1 

ERMITTLUNG DER ANFORDERUNGEN FÜR DIE BEURTEILUNG DER KONZENTRATION 
VON SCHWEFELDIOXID, STICKSTOFFDIOXID (NO2) UND STICKSTOFFOXIDEN (NOJ, 
PARTIKELN (PMio), BLEI, BENZOL UND KOHLENMONOXID IN DER LUFT INNERHALB 

EINES GEBIETS ODER BALLUNGSRAUMS 


I. Obere und untere Beurteilungsschwellen 

Es gelten die folgenden oberen und unteren Beurteilungsschwellen: 


a) SCHWEFELDIOXID 



Gesundheitsschutz 

Ökosystemschutz 

Obere Beurteilungsschwelle 

60 % des 24-Stunden-Immissionsgrenz- 
werts (75 gg/m^ dürfen nicht öfter als drei- 
mal im Kalenderjahr überschritten werden) 

60 % des Winter-Immissionsgrenzwerts 
(12 gg/mö 

Untere Beurteilungsschwelle 

40 % des 24-Stunden-Immissonsgrenzwerts 
(50 gg/m^ dürfen nicht öfter als dreimal im 
Kalenderjahr überschritten werden) 

40 % des Winter-Immissionsgrenzwerts 
(8 gg/mö 


b) STICKSTOFFDIOXID UND STICKSTOFFOXIDE 



Gesundheitsschutz (NO 2 ) 

Gesundheitsschutz (NO 2 ) 

Vegetationsschutz (NOÖ 

Obere Beurteilungsschwelle 

70 % des 1-Stunden-Immis- 
sionsgrenzwerts (140 gg/m^ 
dürfen nicht öfter als 18 -mal 
im Kalenderjahr überschrit- 
ten werden) 

80 % des Jahres-Immissions- 
grenzwerts (32 gg/m^) 

80 % des Jahres-Immissions- 
grenzwerts (24 gg/m^) 

Untere Beurteilungsschwelle 

50 % des 1-Stunden-Immis- 
sionsgrenzwerts (100 gg/m^ 
dürfen nicht öfter als 18-mal 
im Kalenderjahr überschrit- 
ten werden) 

65 % des Jahres-Immissions- 
grenzwerts (26 gg/m^) 

65 % des Jahres-Immissions- 
grenzwerts (19,5 gg/m^) 


c) PARTIKEL 



Gesundheitsschutz 

Gesundheitsschutz 

Obere Beurteilungsschwelle 

60 % des 24-Stundenwerts (30 gg/m^), darf 
nicht öfter als 7-mal im Kalenderjahr über- 
schritten werden 

14 gg/m^ als Jahresmittelwert 

Untere Beurteilungsschwelle 

40 % des 24-Stundenwerts (20 gg/m^), darf 
nicht öfter als 7-mal im Kalenderjahr über- 
schritten werden 

10 gg/m^ als Jahresmittelwert 


d) BLEI 



Gesundheitsschutz 

Obere Beurteilungsschwelle 

70 % des Jahres-Immissionsgrenzwerts (0,35 gg/m^) 

Untere Beurteilungsschwelle 

50 % des Jahres-Immissionsgrenzwerts (0,25 gg/m^) 


e) BENZOL 



Gesundheitsschutz 

Obere Beurteilungsschwelle 

70 % des Immissionsgrenzwerts (3,5 gg/m^) 

Untere Beurteilungsschwelle 

40 % des Immissionsgrenzwerts (2 gg/m^) 
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f) KOHLENMONOXID 



Gesundheitsschutz 

Obere Beurteilungsschwelle 

70 % des Immissionsgrenzwerts (7 mg/m^) 

Untere Beurteilungsschwelle 

50 % des Immissionsgrenzwerts (5 mg/m^) 


II. Ermittlung der Überschreitung der oberen und unteren Beurteilungs- 
schwellen 

Die Überschreitung der oberen und unteren Beurteilungsschwellen ist auf 
Grund der Konzentration während der vorhergehenden fünf Jahre zu ermitteln, 
sofern entsprechende Daten vorliegen. Eine Beurteilungsschwelle gilt als über- 
schritten, falls sie in mindestens drei dieser fünf vorhergehenden Jahre über- 
schritten wurde. Führt dies im Vergleich zu den gemäß Abschnitt I ermittelten 
Überschreitungen zu unterschiedlichen Ergebnissen, so gilt die strengere Rege- 
lung. 

Liegen Daten für weniger als fünf vorhergehende Jahre vor, können die Ergeb- 
nisse von kurzzeitigen Messkampagnen während derjenigen Jahreszeit und an 
denjenigen Stellen, die für die höchsten Schadstoffwerte typisch sein dürften, 
mit Informationen aus Emissionskatastem und Modellen verbunden werden, 
um die Überschreitungen der oberen und unteren Beurteilungsschwellen zu er- 
mitteln. 
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Anlage 2 

LAGE DER PROBENAHMESTELLEN FÜR MESSUNGEN 
VON SCHWEFELDIOXID, STICKSTOFFDIOXID UND 
STICKSTOFFOXIDEN, PARTIKELN, BLEI, BENZOL UND 
KOHLENMONOXID IN DER LUFT 

Die folgenden Kriterien gelten für ortsfeste Messungen. 

I. Großräumige Standortkriterien 

a) Schutz der menschlichen Gesundheit 

Die Probenahmestellen, an denen Messungen zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit vorgenommen werden, sollten so gelegt werden, dass 

i) Daten zu den Bereichen innerhalb von Gebieten und Ballungsräumen ge- 
wonnen werden, in denen die höchsten Konzentrationen auftreten, denen 
die Bevölkerung wahrscheinlich direkt oder indirekt über einen Zeitraum 
ausgesetzt sein wird, der der Mittelungszeit des betreffenden Immissions- 
grenzwertes Rechnung trägt; 

ii) Daten zu den Bereichen innerhalb von Gebieten und Ballungsräumen ge- 
wonnen werden, in denen die höchsten Konzentrationen von Benzol und 
Kohlenmonoxid auftreten, denen die Bevölkerung wahrscheinlich direkt 
oder indirekt über einen Zeitraum ausgesetzt sein wird, die für die Exposi- 
tion der Bevölkerung allgemein repräsentativ sind. 

iii) Daten zu Konzentrationen in anderen Bereichen innerhalb von Gebieten 
und Ballungsräumen gewonnen werden, die für die Exposition der Bevöl- 
kerung im Allgemeinen repräsentativ sind. 

Die Probenahmestellen sollten im Allgemeinen so gelegt werden, dass die Mes- 
sung sehr begrenzter und kleinräumiger Umweltbedingungen in ihrer unmittel- 
baren Nähe vermieden wird. Als Anhaltspunkt gilt, dass eine Probenahmestelle 
so gelegen sein sollte, dass sie für die Luftqualität in einem umgebenden Be- 
reich von mindestens 200 red- bei Probenahmestellen für den Verkehr und meh- 
reren Quadratkilometern bei Probenahmestellen für städtische Hintergrund- 
quellen repräsentativ ist. 

Die Probenahmestellen sollten so weit wie möglich auch für ähnliche Standorte 
repräsentativ sein, die nicht in ihrer unmittelbaren Nähe gelegen sind. 

Es ist zu berücksichtigen, dass Probenahmestellen gegebenenfalls auf In s eln 
angelegt werden müssen, falls dies für den Schutz der menschlichen Gesund- 
heit erforderlich ist. 

b) Schutz von Ökosystemen und Schutz der Vegetation 

Die Probenahmestellen, an denen Messungen zum Schutz von Ökosystemen 
oder zum Schutz der Vegetation vorgenommen werden, sollten so gelegt wer- 
den, dass sie mehr als 20 km von Ballungsräumen oder 5 km von anderen be- 
bauten Gebieten, Industrieanlagen oder Straßen entfernt sind. Als Anhaltspunkt 
gilt, dass eine Probenahmestelle so gelegen sein sollte, dass sie für die Luftqua- 
lität in einem umgebenden Bereich von mindestens 1 000 km^ repräsentativ ist. 
Unter Berücksichtigung der geographischen Gegebenheiten kann vorgesehen 
werden, dass eine Probenahmestelle in geringerer Entfernung gelegen oder für 
die Luftqualität in einem kleineren umgebenden Bereich repräsentativ ist. 

Es ist zu berücksichtigen, dass die Luftqualität auf Inseln bewertet werden 
muss. 
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II. Lokale Standortkriterien 

Die folgenden Leitlinien sollten berücksichtigt werden, soweit dies praktisch 
möglich ist: 

- Der Luftstrom um den Messeinlass darf nicht beeinträchtigt werden, und es 
dürfen keine den Luftstrom beeinflussenden Hindernisse in der Nähe des 
Messeinlasses vorhanden sein (die Messsonde muss in der Regel einige Meter 
von Gebäuden, Baikonen, Bäumen und anderen Hindernissen sowie im Fall 
von Probenahmestellen für die Luftqualität an der Baufluchtlinie mindestens 
0,5 m vom nächsten Gebäude entfernt sein). 

- Im Allgemeinen sollte der Messeinlass in einer Höhe zwischen 1,5 m (Atem- 
zone) und 4 m über dem Boden angeordnet sein. Eine höhere Lage des Ein- 
lasses (bis zu 8 m) kann unter Umständen angezeigt sein. Ein höher gelegener 
Einlass kann auch angezeigt sein, wenn die Messstation für ein größeres Ge- 
biet repräsentativ ist. 

- Der Messeinlass darf nicht in nächster N ähe von Quellen platziert werden, um 
die unmittelbare Einleitung von Emissionen, die nicht mit der Umgebungsluft 
vermischt sind, zu vermeiden. 

- Die Abluftleitung der Messstation ist so zu legen, dass ein Wiedereintritt der 
Abluft in den Messeinlass vermieden wird. 

- Probenahmestellen für den Verkehr sollten 

- in Bezug auf alle Schadstoffe mindestens 25 m von großen Kreuzungen 
und mindestens 4 m von der Mitte des nächstgelegenen Fahrstreifens ent- 
fernt sein; 

- für Stickstoffdioxid- und Kohlenmonoxid-Messungen höchstens 5 m vom 
Fahrbahnrand entfernt sein; 

- zur Messung von Partikeln, Blei und Benzol so gelegen sein, dass sie für 
die Luftqualität nahe der Baufluchtlinie repräsentativ sind. 

Die folgenden Faktoren sind unter Umständen ebenfalls zu berücksichtigen: 

- Störquellen; 

- Sicherheit gegen äußeren Eingriff; 

- Zugänglichkeit; 

- vorhandene elektrische Versorgung und Telekommunikationsleitungen; 

- Sichtbarkeit der Messstation in der Umgebung; 

- Sicherheit der Öffentlichkeit und des Betriebspersonals; 

- Zusammenlegung der Probenahmestellen für verschiedene Schadstoffe; 

- bebauungsplanerische Anforderungen. 

III. Dokumentation und Überprüfung der Standortwahl 

Die Verfahren für die Standortwahl sind in der Einstufungsphase vollständig zu 
dokumentieren, z. B. mit Fotografien der Umgebung in den Haupthimmelsrich- 
tungen und einer detaillierten Karte. Die Standorte sollten regelmäßig überprüft 
und wiederholt dokumentiert werden, damit sichergestellt ist, dass die Kriterien 
fär die Standortwahl weiterhin erfüllt sind. 
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Anlage 3 

KRITERIEN FÜR DIE FESTLEGUNG DER MINDESTZAHL DER 
PROBENAHMESTELLEN FÜR ORTSFESTE MESSUNGEN VON 
SCHWEFELDIOXID (SO2), STICKSTOFFDIOXID (NO2) UND 
STICKSTOFFOXIDEN (NOJ, PARTIKELN, BLEI, BENZOL UND 
KOHLENMONOXID IN DER LUFT 

I. Mindestzahl der Probenahmestellen für ortsfeste Messungen zur Beur- 
teilung der Einhaltung von Immissionsgrenzwerten für den Schutz der 
menschlichen Gesundheit und von Alarmschwellen in Gebieten und 
Ballungsräumen, in denen ortsfeste Messungen die einzige Informati- 
onsquelle darstellen 


a) Diffuse Quellen (Messung der urbanen Belastung einschließlich Verkehr) 


Bevölkemng des Ballungs- 
raums oder Gebiets 
(Tausend) 

Falls die maximale Konzent- 
ration die obere Beurtei- 
lungsschwelle überschreitet 

Falls die maximale Konzent- 
ration zwischen der oberen 
und der unteren Beurtei- 
lungsschwelle liegt 

Für SO 2 und NO 2 in Bal- 
lungsräumen, in denen die 
maximale Konzentration un- 
ter der unteren Beurteilungs- 
schwelle liegt 

0-250 

1 

1 

nicht anwendbar 

250M99 

2 

1 

1 

500-749 

2 

1 

1 

750-999 

3 

1 

1 

1 000-1 499 

4 

2 

1 

1 500-1 999 

5 

2 

1 

2 000-2 749 

6 

3 

2 

2 750-3 749 

7 

3 

2 

3 750M 749 

8 

4 

2 

4 750-5 999 

9 

4 

2 

>6 000 

10 

5 

3 


Für Benzol, Kohlenmonoxid, 
NO 2 und Partikel: ein- 
schließlich mindestens einer 
Messstation für städtische 
Hintergmndquellen und 
einer Messstation für den 
Verkehr 




b) Punktquellen (Messung im direkten Einwirkungsbereich ortsfester Anlagen) 

Zur Beurteilung der Luftverschmutzung in der Nähe von Punktquellen sollte 
die Zahl der Probenahmestellen für ortsfeste Messungen unter Berücksichti- 
gung der Emissionsdichte, der wahrscheinlichen Verteilung der Luftschadstoffe 
und der möglichen Exposition der Bevölkerung berechnet werden. 

II. Mindestzahl der Probenahmestellen für ortsfeste Messungen zur 
Beurteilung der Einhaltung von Immissionsgrenzwerten für den Schutz 
von Ökosystemen oder der Vegetation in anderen Gebieten als Ballungs- 
räumen 


Falls die maximale Konzentration die obere Beurteilungs- 
schwelle überschreitet 

Falls die maximale Konzentration zwischen der oberen und 
der unteren Beurteilungsschwelle liegt 

1 Station je 20 000 km^ 

1 Station je 40 000 km^ 


Im Falle von Inselgebieten sollte die Zahl der Probenahmestellen unter Berück- 
sichtigung der wahrscheinlichen Verteilung der Luftschadstoffe und der mög- 
lichen Exposition der Ökosysteme oder der Vegetation berechnet werden. 
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Anlage 4 


DATENQUALITÄTSZIELE UND ZUSAMMENSTELLUNG DER 
ERGEBNISSE DER LUFTQUALITÄTSBEURTEILUNG 

I. Datenqualitätsziele 


Die folgenden Ziele für die Datenqualität hinsichtlich der erforderlichen Ge- 
nauigkeit der Beurteilungsmethoden sowie der Mindestzeitdauer und der Mess- 
datenerfassung dienen als Richtschnur für Qualitätssicherungsprogramme. 



Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid 

und Stickstoffoxide 

Partikel und Blei 

Kontinuierliche Messung') 



Genauigkeit 

15 % 

25% 

Mindestdatenerfassung 

90% 

90% 

Orientierende Messung 



Genauigkeit 

25 % 

50% 

Mindestdatenerfassung 

90% 

90% 

Mindestzeitdauer 

14 % (eine Messung wöchentlich 

14 % (eine Messung wöchentlich nach dem 


nach dem Zufallsprinzip gleichmäßig 

Zufallsprinzip gleichmäßig über das Jahr 


über das Jahr verteilt oder acht Wo- 

verteilt oder acht Wochen gleichmäßig über 


chen gleichmäßig über das Jahr ver- 
teilt) 

das Jahr verteilt) 

Modellberechnung 



Genauigkeit: 

Stundenmittelwerte 

50-60 % 


Tagesmittelwerte 

50% 

noch nicht festgelegt 2) 

Jahresmittelwerte 

30% 

50% 

Objektive Schätzung 



Genauigkeit 

75 % 

100 % 


') Stichprobenmessungen anstelle von kontinuierlichen Messungen können durchgeführt werden, wenn 
nachgewiesen werden kann, dass die Genauigkeit mit einem Vertrauensbereich von 95 % in Bezug auf 
kontinuierliche Messungen bei 10 % liegt. Stichprobenmessungen sind gleichmäßig über das Jahr zu 
verteilen. 

2) Änderungen zur Anpassung dieses Punktes an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt wer- 
den nach dem Verfahren des Artikels 12 Abs. 2 der Richtlinie 96/62/EG erlassen. 
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Benzol 

Kohlenmonoxid 

Ortsfeste Messungen') 

Unsicherheit 

Mindestdatenerfassung 

Mindestzeitdauer 

25 % 

90% 

35 % städtische und verkehrsnahe 
Gebiete (verteilt über das Jahr, damit 
die Werte repräsentativ für verschie- 
dene Klima- und Verkehrsbedingun- 
gen sind) 

90 % Industriegebiete 

15% 

90% 

Orientierende Messung 

Unsicherheit 

Mindestdatenerfassung 

Mindestzeitdauer 

30% 

90% 

14 % (eine Messung wöchentlich 
nach dem Zufallsprinzip gleichmäßig 
über das Jahr verteilt oder acht Wo- 
chen gleichmäßig über das Jahr ver- 
teilt) 

25% 

90% 

14 % (eine Messung wöchentlich nach dem 
Zufallsprinzip gleichmäßig über das Jahr 
verteilt oder acht Wochen gleichmäßig über 
das Jahr verteilt) 

Modellberechnung 

Unsicherheit 

8 - Stundenmittelwerte 
Jahresmittelwerte 

50% 

50% 

Objektive Schätzung 

Unsicherheit 

100% 

75% 


*) Stichprobenmessungen anstelle von kontinuierlichen Messungen können durchgeführt werden, wenn 
der Nachweis geführt wird, dass die Unsicherheit, einschließlich der Unsicherheit auf Grund der Zufalls- 
proben, das Qualitätsziel von 25 % erreicht. Stichprobenmessungen sind gleichmäßig über das Jahr zu 
verteilen, um Verzerrungen der Ergebnisse zu vermeiden. 

Die Messgenauigkeit ist definiert im „Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit 
beim Messen“ (ISO 1993) oder in ISO 5725-1 „Genauigkeit (Richtigkeit und 
Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen“ (1994). Die Prozentan- 
gaben in der Tabelle gelten für Einzelmessungen, gemittelt über den betreffen- 
den Zeitraum in Bezug auf den Immissionsgrenzwert bei einem Vertrauens- 
bereich von 95 % (systematische Abweichung + zweimalige Standardab- 
weichung). Die Genauigkeit von kontinuierlichen Messungen sollte so 
interpretiert werden, dass sie in der Nähe des jeweiligen Immissionsgrenz- 
wertes gilt. 

Die Genauigkeit von Modellberechnungen und objektiven Schätzungen ist de- 
finiert als die größte Abweichung der gemessenen und berechneten Konzentra- 
tionswerte über den betreffenden Zeitraum in Bezug auf den Immissionsgrenz- 
wert, ohne dass die zeitliche Abfolge der Ereignisse berücksichtigt wird. 

Die Anforderungen für die Mindestdatenerfassung und die Mindestzeitdauer 
erstrecken sich nicht auf Datenverlust auf Grund der regelmäßigen Kalibrie- 
rung oder der üblichen Wartung der Messgeräte. 

II. Ergebnisse der Luftqualitätsbeurteilung 

Die folgenden Informationen sollten für Gebiete oder Ballungsräume zusam- 
mengestellt werden, in denen anstelle von Messungen andere Datenquellen als 
ergänzende Information zu Messdaten oder als alleiniges Mittel zur Luftquali- 
tätsbeurteilung genutzt werden: 

- Beschreibung der durchgeführten Beurteilungstätigkeit; 

- eingesetzte spezifische Methoden, mit Verweisen auf Beschreibungen der 
Methode; 
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- Quellen von Daten und Informationen; 

- Beschreibung der Ergebnisse, einschließlich der Unsicherheiten; insbesonde- 
re die Ausdehnung von Flächen oder gegebenenfalls die Länge von Straßen 
innerhalb des Gebiets oder Ballungsraums, in denen die Schadstoffkonzent- 
rationen die Immissionsgrenzwerte zuzüglich etwaiger Toleranzmargen über- 
steigen, sowie alle geographischen Bereiche, in denen die Konzentration die 
obere oder die untere Beurteilungsschwelle überschreitet; 

- bei Immissionsgrenzwerten zum Schutz der menschlichen Gesundheit Anga- 
be der Bevölkerung, die potentiell einer Konzentration oberhalb des Immis- 
sionsgrenzwertes ausgesetzt ist. 

Wo dies möglich ist, sollten kartografische Darstellungen der Konzentrations- 
verteilung innerhalb jedes Gebiets und Ballungsraums erstellt werden. 
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Anlage 5 

REFERENZMETHODEN FÜR DIE BEURTEILUNG DER KONZENT- 
RATION VON SCHWEFELDIOXID, STICKSTOFFDIOXID UND 
STICKSTOFFOXIDEN, PARTIKELN (PMio und PM2 5), BLEI, 
BENZOL UND KOHLENMONOXID 

I. Referenzmethode zur Bestimmung von Schwefeldioxid 

ISO/FDIS 10498 (Normentwurf) Luft - Bestimmung von Schwefeldioxid - 
UV-Fluoreszenz- Verfahren. 

Ein anderes Verfahren kann verwendet werden, wenn nachgewiesen werden 
kann, dass damit gleichwertige Ergebnisse wie mit dem obigen Verfahren er- 
zielt werden. 

H. Referenzmethode zur Bestimmung von Stickstoffdioxid und Stickstoff- 
oxiden 

ISO 7996: 1985 Luft - Bestimmung der Massenkonzentration von Stickstoff- 
oxiden — Chemilumineszenzverfahren. 

Ein anderes Verfahren kann verwendet werden, wenn nachgewiesen werden 
kann, dass damit gleichwertige Ergebnisse wie mit dem obigen Verfahren er- 
zielt werden. 

III.A Referenzmethode für die Probenahme von Blei 

Das im Anhang der Richtlinie 82/884/EWG des Rates vorgesehene Verfahren 
ist als Referenzverfahren für die Probenahme von Blei bis zu dem Zeitpunkt zu 
verwenden, zu dem der Immissionsgrenzwert nach § 5 der vorliegenden Ver- 
ordnung erreicht werden muss. Danach ist das in Abschnitt IV dieser Anlage 
beschriebene Verfahren anzuwenden. 

Ein anderes Verfahren kann verwendet werden, wenn nachgewiesen werden 
kann, dass damit gleichwertige Ergebnisse wie mit dem obigen Verfahren er- 
zielt werden. 

III. B Referenzmethode für die Analyse von Blei 

ISO 9855: 1993 Luft - Bestimmung des partikelgebundenen Bleianteils in 
Schwebstaub mittels Filterprobenahme - Atomabsorptionsspektrometrisches 
Verfahren. 

Ein anderes Verfahren kann verwendet werden, wenn nachgewiesen werden 
kann, dass damit gleichwertige Ergebnisse wie mit dem obigen Verfahren er- 
zielt werden. 

IV, Referenzmethode für die Probenahme und Messung der PMiQ-Konzen- 
tration 

Als Referenzmethode ist die in der folgenden Norm beschriebene Methode zu 
verwenden: 

EN 12341 „Luftqualität - Felduntersuchung zum Nachweis der Gleichwertig- 
keit von Probenahmeverfahren für die PMjQ-Fraktion von Partikeln“. Das 
Messprinzip stützt sich auf die Abschneidung der PMjo-Fraktion von Partikeln 
in der Luft auf einem Filter und die gravimetrische Massenbestimmung. 

Es können auch andere Verfahren verwendet werden, wenn nachgewiesen 
werden kann, dass damit gleichwertige Ergebnisse wie mit den obigen Ver- 
fahren erzielt werden, oder ein anderes Verfahren, wenn nachgewiesen wird, 
dass dieses eine feste Beziehung zur Referenzmethode aufweist. In diesem Fall 
müssen die mit diesem Verfahren erzielten Ergebnisse um einen geeigneten 
Faktor korrigiert werden, damit gleichwertige Ergebnisse wie bei Verwendung 
der Referenzmethode erzielt werden. 
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V. Vorläufige Referenzmethode für die Probenahme und Messung der 
PM2 5-Konzentration 

Eine geeignete vorläufige Referenzmethode für die Probenahme und Messung 
der PM 2 5 -Konzentration wird vorbereitet. 

Bis dieses Verfahren vorliegt, kann das Verfahren verwendet werden, das die 
zuständigen Behörden für angemessen halten. 

VI. Referenzmethode für die Probenahme/Analyse von Benzol 

Die Referenzmethode für die Messung von Benzol ist die aktive Probenahme 
auf eine Absorptionskartusche, gefolgt von einer gaschromatographischen Be- 
stimmung. Diese Methode wird derzeit von CEN genormt. Solange keine ge- 
normte CEN-Methode vorliegt, können die zuständigen Behörden Standardme- 
thoden auf der Grundlage der gleichen Messmethode verwenden. 

Es kann auch eine andere Methode verwendet werden, wenn nachgewiesen 
werden kann, dass diese gleichwertige Ergebnisse erbringt wie die obige 
Methode. 

VII. Referenzmethode für die Analyse von Kohlenmonoxid 

Referenzmethode für die Messung von Kohlenmonoxid ist die Methode der 
nicht dispersiven Infraspektronomie (NDIR), die derzeit von CEN genormt 
wird. Solange keine genormte CEN-Methode vorliegt, können die zuständigen 
Behörden Standardmethoden auf der Grundlage der gleichen Messmethode 
verwenden. 

Es kann auch eine andere Methode verwendet werden, wenn nachgewiesen 
werden kann, dass diese gleichwertige Ergebnisse erbringt wie die obige 
Methode. 

VIII. Referenz-ZModellberechnungstechniken 

Derzeit können noch keine Referenz-ZModellberechnungstechniken angegeben 
werden. 
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Anlage 6 

IN PLÄNEN ZUR VERBESSERUNG DER LUFTQUALITAET ZU 
BERUECKSICHTIGENDE INFORMATIONEN 

Nach Artikel 8 Abs. 3 der Richtlinie 1996/62/EWG zu übermittelnde Informa- 
tionen: 

1 . Ort des Überschreitens 

- Region 

- Ortschaft (Karte) 

- Messstation (Karte, geographische Koordinaten) 

2. Allgemeine Informationen 

- Art des Gebiets (Stadt, Industrie- oder ländliches Gebiet) 

- Schätzung des verschmutzten Gebiets (km^) und der der Verschmutzung 
ausgesetzten Bevölkerung 

- zweckdienliche Klimaangaben 

- zweckdienliche topographische Daten 

- ausreichende Informationen über die Art der in dem betreffenden Gebiet 
zu schützenden Ziele 

3. Zuständige Behörden 

Name und Anschrift der für die Ausarbeitung und Durchführung der Verbes- 
serungspläne zuständigen Personen 

4. Art und Beurteilung der Verschmutzung 

- in den vorangehenden Jahren (vor der Durchführung der Verbesserungs- 
maßnahmen) festgestellte Konzentrationen 

- seit dem Beginn des Vorhabens gemessene Konzentrationen 

- angewandte Beurteilungstechniken 

5. Ursprung der Verschmutzung 

- Liste der wichtigsten Emissionsquellen, die für die Verschmutzung verant- 
wortlich sind (Karte) 

- Gesamtmenge der Emissionen aus diesen Quellen (Tonnen/Jahr) 

- Informationen über Verschmutzungen, die aus anderen Gebieten stammen 

6. Lageanalyse 

- Einzelheiten über Faktoren, die zu den Überschreitungen geführt haben 
(Verfrachtung, einschließlich grenzüberschreitende Verfrachtung, Entste- 
hung) 

- Einzelheiten über mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität 

7. Angaben zu den bereits vor dem Inkrafttreten dieser Richtlinie durchgeführ- 
ten Maßnahmen oder bestehenden Verbesserungsvorhaben 

- örtliche, regionale, nationale und internationale Maßnahmen 

- festgestellte Wirkungen 
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8. Angaben zu den nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie zur Verminderung 
der Verschmutzung beschlossenen Maßnahmen oder Vorhaben 

- Auflistung und Beschreibung aller im Vorhaben genannten Maßnahmen 

- Zeitplan für die Durchführung 

- Schätzung der zu erwartenden Verbesserung der Luftqualität und der für 
die Verwirklichung dieser Ziele vorgesehenen Frist 

9. Angaben zu den geplanten oder langfristig angestrebten Maßnahmen oder 
Vorhaben 

10. Liste der Veröffentlichungen, Dokumente, Arbeiten usw., die die in dieser 
Anlage vorgeschriebenen Informationen ergänzen 
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Anlage 7 

MINDESTINFORMATION DER ÖFFENTLICHKEIT BEI ÜBER- 
SCHREITEN DER ALARMSCHWELLEN FÜR SCHWEFELDIOXID 
UND STICKSTOFFDIOXID 

Die Informationen, die der Öffentlichkeit zugänglich zu machen sind, sollten 
mindestens folgende Punkte umfassen: 

- Datum, Uhrzeit und Ort der Überschreitung sowie die Gründe für diese 
Überschreitungen, sofern bekannt; 

- Vorhersagen: 

- Änderungen der Konzentration (Verbesserung, Stabilisierung oder Ver- 
schlechterung) sowie die Gründe für diese Änderungen; 

- betroffenen geographischen Bereich; 

- Dauer der Überschreitung; 

- gegen die Überschreitung potentiell empfindliche Personengruppen; 

- von den betroffenen empfindlichen Personengruppen vorbeugend zu er- 
greifende Maßnahmen. 
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Anlage 8 

MINDESTANGABEN FÜR DIE INFORMATION DER ÖFFENTLICH- 
KEIT BEI ERHÖHTEN OZONKONZENTRATIONEN 

Die nachstehenden Angaben müssen in hinreichend großem Maßstab und so 
rasch wie möglich veröffentlicht werden, damit die betroffene Bevölkerung alle 
erforderlichen Schutzmaßnahmen treffen kann. Diese Angaben sind den Me- 
dien zu übermitteln. 

Liste der Mindestangaben, die bei Auftreten erhöhter Ozonkonzentrationen an 
die Öffentlichkeit weiterzugeben sind: 

1 . Datum, Uhrzeit und Ort des Auftretens der Ozonkonzentrationen, die die in 
§ 14 Nr. 3 und 4 festgelegten Schwellenwerte überschreiten. 

2. Angabe der Art bzw. der Arten der gemeinschaftlich festgelegten Schwel- 
lenwerte, die überschritten wurden (Unterrichtung oder Alarmauslösung). 

3. Vorhersage: 

- Entwicklung der Konzentrationswerte (Verbesserung, keine Veränderung 
oder Verschlechterung); 

- betroffenes geographisches Gebiet; 

- voraussichtliche Dauer der Überschreitung. 

4. Betroffene Bevölkerung, 

5. von der betroffenen Bevölkerung zu ergreifende Vorsorgemaßnahmen. 
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Begründung 


A. Allgemeines 

1. EU-Luftqualitätsrichtlinien 

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
wurden von 1980 bis 1994 fünf Richtlinien zur Luftqualität 
durch den Rat der Europäischen Gemeinschaften erlassen. 
Diese Richtlinien reichten jedoch noch nicht für einen wirk- 
samen Schutz gegen die Gefahren der Luftverschmutzung 
aus. Die Europäische Union hat deshalb mit ihrem 5. Ak- 
tionsprogramm beschlossen, diese Richtlinien weiterzuent- 
wickeln. Dies ist erfolgt mit der Richtlinie 96/62/EG des 
Rates vom 27. September 1996 über die Beurteilung und die 
Kontrolle der Luftqualität (Luftqualitätsrahmenrichtlinie) 
und darauf aufbauenden Richtlinien für einzelne Schad- 
stoffe (Tochterrichtlinien). 

Die Luftqualitätsrahmenrichtlinie schafft die Basis für die 
dauerhafte Verbesserung der Luftqualität in der Gemein- 
schaft. Die Richtlinie enthält allgemeine Grundsätze und 
nennt die Schadstoffe, die zukünftig vorrangig reduziert 
werden müssen (Schwefeldioxid, Stickstoffoxide, Partikel, 
Blei, Ozon, Polyzyklische Aromatische Kohlenwasser- 
stoffe, Kadmium, Arsen, Nickel und Quecksilber). Die 
Tochterrichtlinien enthalten spezifische Regelungen für 
diese Schadstoffe (z. B. Grenzwerte, Alarmwerte oder Ziel- 
werte). 

Zwei Tochterrichtlinien wurden in der Zwischenzeit be- 
schlossen, die Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 
22. April 1999 über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stick- 
stoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der 
Luft sowie die Richtlinie 2000/69/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. November 2000 über 
Grenzwerte für Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft. Sie 
müssen bis zum 19. Juli 2001 bzw. 13. Dezember 2002 in 
nationales Recht umgesetzt werden. Sie enthalten sehr an- 
spruchsvolle und gegenüber den Richtlinien aus den 80er 
und 90er Jahren deutlich verschärfte Grenzwerte. Die 
Grenzwerte müssen zum Teil erst nach einer Übergangszeit 
ab 2005 bzw. 2010 eingehalten werden, um den Mitglied- 
Staaten die notwendige Zeit zur Einleitung von Sanierungs- 
maßnahmen zu geben. Die Grenzwerte der alten Luftquali- 
tätsrichtlinien gelten bis zum Ablauf von Übergangsfristen 
weiter. Die neuen und die weitergehenden EU- Vorschriften 
über die Luftqualität werden mit dieser Rechtsverordnung 
umgesetzt. 

2. Regelungsinhalt und Zielstellung 

Ermächtigungsgrundlage für die Verordnung ist § 48a Abs. 1 
und 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 (BGBl. 1 S. 880), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 Nr. 6 des Gesetzes vom 
19. Oktober 1998 (BGBl. 1 S. 3178). Die Verordnung hebt 
die 22. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis- 
sionsschutzgesetzes (Verordnung über Immissionswerte - 
22. BImSchV vom 26. Oktober 1993 (BGBl. 1 S. 1819), ge- 
ändert durch Verordnung vom 27. Mai 1994 (BGBl. 1 
S. 1095)) auf Sie dient der Umsetzung folgender EU-Richt- 
linien: 


- Richtlinie 96/62/EG des Rates vom 27. September 1996 
über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität 
(ABI. Nr. L 296 S. 55), (im Folgenden Rahmenrichtlinie, 
RRL, genannt), 

- Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 22. April 1999 
über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid 
und Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft (ABI. 
Nr. L 163 S. 41), (im Folgenden 1. Tochterrichtlinie, 
1 . TRL, genannt), 

- Richtlinie 2000/69/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. November 2000 über Grenzwerte für 
Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft (ABI. Nr. L 3 13 
S. 12, ABI. Nr. L 111 S. 31), (im Folgenden 2. Tochter- 
richtlinie, 2. TRL, genannt) 

und der Übernahme der bisher in der aufgehobenen 
22. BImSchV umgesetzten 

- Richtlinie 92/72/EWG des Rates vom 21. September 
1992 über die Luftverschmutzung durch Ozon (ABI. Nr. 
L297 S. 1) 

sowie der 

- Richtlinie des Rates 80/779/EWG vom 15. Juli 1980 
über Grenzwerte und Leitwerte der Luftqualität für 
Schwefeldioxid und Schwebstaub (ABI. Nr. L 229 
S. 30), geändert durch Richtlinie des Rates 89/427/EWG 
vom 21. Juni 1989 (ABI. Nr. L 201 S. 53), 

- Richtlinie des Rates 82/884/EWG vom 3. Dezember 
1982 betreffend einen Grenzwert für den Bleigehalt der 
Luft (ABI. Nr. L 378 S. 15), 

- Richtlinie des Rates 85/203/EWG vom 7. März 1985 
über Luftqualhätsnormen für Stickstoffdioxid (ABI. Nr. 
L87S. 1) 

bezüglich ihrer bis zum Ablauf von Übergangsfristen wei- 
tergehenden Regelungen. 

Ziel der Verordnung ist die Vermeidung, Verhütung oder 
Verringerung schädlicher Auswirkungen von Luftschadstof- 
fen auf die menschliche Gesundheit und die Umweh. Er- 
reicht werden soll dieses Ziel durch die Verpflichtung der 
Länder, anspruchsvolle Immissionswerte einzuhalten und 
die Luftqualität, dort wo sie bereits gut ist, möglichst zu er- 
halten. Darüber hinaus wird eine umfassende Unterrichtung 
der Bevölkerung über die aktuelle Luftbelastung, deren Be- 
wertung im Hinblick auf die Immissionswerte und über 
Sanierungsmaßnahmen gefordert. 

3. Inhalt des Verordnungsentwurfs 

Die Verordnung besteht aus drei Teilen. 

Teil 1 setzt die Anforderungen der Luftqualitätsrahmenricht- 
linie, der Tochterrichtlinien sowie der Richtlinien 80/779/ 
EWG, 82/884/EWG, 85/203/EWG und 92/72/EWG, soweit 
diese bis zum Ablauf von Übergangsfristen weitergehen, 
um. Hierbei handelt es sich insbesondere um Vorschriften 
über Immissionswerte, die Einstufung von Gebieten und 
Ballungsräumen entsprechend ihrer Luftqualität, die Beur- 
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teilung der Luftqualität, Pflichten bei Immissionswertüber- 
schreitungen und die Unterrichtung der Öffentlichkeit. 

Teil II setzt die Richtlinie 92/72/EWG um. Er enthält u. a. 
Vorschriften über Schwellenwerte und die Unterrichtung 
der Bevölkerung. 

Teil III regelt das Inkrafttreten bzw. Außerkrafttreten von 
Vorschriften. 

4. Kosten und Preiswirkungen 

a) Finanzielle Auswirkungen für den Bund 

aa) Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Der Bund kann kostenwirksam betroffen sein, soweit von 
ihm Maßnahmen zur Verminderung der Luftbelastung 
finanziert werden müssen. Solche Kosten können nur bei 
Immissionsschutzmaßnahmen und entsprechenden Planun- 
gen an Bundesfemstraßen entstehen, für die der Bund die 
Straßenbaulast trägt. Die dem Bund entstehenden Mehr- 
kosten werden im jeweiligen Einzelplan durch Umschich- 
tungen finanziert. 

Aufgrund der heute vorliegenden Erkenntnisse über die Ent- 
wicklung der Luftbelastung ist für die Schadstoffe NO 2 und 
PMjo mit örtlichen Überschreitungen der Grenzwerte zu 
rechnen. Bezüglich NO 2 beschränken sich diese Un- 
sicherheiten auf vom Verkehr stark belastete Straßen mit 
schlechter Belüftung. Für Bundesfemstraßen, für die der 
Bund die Straßenbaulast trägt, sind bei NO 2 Mindemngs- 
maßnahmen in ihren Kostenauswirkungen momentan nicht 
konkret abschätzbar; nach derzeitigem Kenntnisstand fallen 
voraussichtlich Kosten in begrenztem Umfang an. Die euro- 
paweit und national eingeleiteten Maßnahmen und Emis- 
sionsmindemngsprogramme (z. B. technische Maßnahmen 
an Fahrzeugen und Anlagen, Verschärfung der Abgasstan- 
dards, Verbesserang der Qualität von Kraft- und Heizstof- 
fen, Klimaschutzprogramme) werden in den kommenden 
Jahren auch zu einer deutlichen Verminderang der Partikel- 
konzentration in der Luft führen. Überschreitungen der 
PM[ Q-Grenzwerte haben komplexe Ursachen, z. B. groß- 
räumige Luftbelastung, Ferntransporte, Aufwirbelungen, 
Bildung sekundärer Partikel. Sie werden nicht allein durch 
Emissionen in einzelnen Straßen verarsacht. Aus heutiger 
Sicht sind die Kosten für die Einhaltung der PMjg-Grenz- 
werte an Bundesfemstraßen, für die der Bund die Straßen- 
baulast trägt, momentan nicht konkret abschätzbar; nach 
derzeitigem Kenntnisstand fallen voraussichtlich Kosten in 
begrenztem Umfang - entsprechend dem Vemrsacherprin- 
zip - an. Da es sich bei der PMjQ-Belastung um ein sehr 
großräumiges, EU-weites Problem handelt, enthält die 
Richtlinie bereits eine Revisionsklausel, auf deren Gmnd- 
lage eine Anpassung der Bestimmungen für unvorhergese- 
hene Probleme möglich ist. 

bb) Vollzugsaufwand 

Dem Bund entstehen durch die Verordnung keine Vollzugs- 
kosten, da die Länder für ihre Durchfühmng zuständig sind. 

b) Finanzielle Auswirkungen für die Länder und Kom- 
munen 

aa) Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Ländern und Gemeinden können Kosten für Immissions- 
schutzmaßnahmen und entsprechende Planungen bei Stra- 
ßen in ihrer Baulast entstehen. Eine belastbare Quantifizie- 


rang derartiger Kosten ist erst nach einer umfassenden 
Beurteilung der Entwicklung der Luftqualität für jeden ein- 
zelnen Schadstoff in Deutschland durch die Länder beim 
Vollzug dieser Verordnung möglich. Eine qualitative Ab- 
schätzung ergibt jedoch bereits heute Folgendes: Nach ge- 
genwärtigem Kenntnisstand und unter Berücksichtigung der 
bereits eingeleiteten bzw. vorgesehenen Maßnahmen und 
Programme zur Reduzierung der Luftschadstoffe (z. B. Kli- 
maschutzprogramm der Bundesregierung, Sofortprogramm 
zur Verminderung der Ozonbelastung, Entwurf der Richt- 
linie über Nationale Emissionshöchstgrenzen) wird die zu- 
künftige Einhaltung der Alarm- und Grenzwerte wie folgt 
bewertet: 

• SO 2 , CO: Alle Grenzwerte sind bereits heute mit weni- 
gen Ausnahmen fiächendeckend eingehalten; 

• Blei: Der Grenzwert wird heute nur noch an wenigen 
alten Industriestandorten knapp überschritten; 

• Benzol: Im Verkehrsbereich sind Grenzwertüberschrei- 
tungen im Jahre 2010 kaum noch zu erwarten. Mit der 
Novelle der TA Luft werden die Anforderungen an An- 
lagen so verschärft, dass auch in deren unmittelbarer 
Nähe eine Überschreitung des Grenzwertes unwahr- 
scheinlich ist; 

• NO 2 : Überschreitungen des Jahresmittelwertes werden 
im Jahre 2010 nach derzeitigem Kenntnisstand vorran- 
gig an vom Verkehr stark belasteten Straßen mit schlech- 
ter Durchlüftung erwartet. Überschreitungen des 1-Stun- 
den-Grenzwertes treten bereits heute nur noch 
ausnahmsweise auf; 

• PMjq: Der Jahresmittelwert wird im Jahre 2005 nur 
noch selten überschritten werden. Zur Einhaltung des 
24-Stunden-Grenzwertes im Jahre 2005 können an ein- 
zelnen Emissionsschwerpunkten aus heutiger Sicht je- 
doch noch Maßnahmen erforderlich sein; 

• Alarmwerte: Alarmschwellen sind nur für SO 2 und NO 2 
festgelegt. Die gegenwärtig gemessenen Schadstoffkon- 
zentrationen liegen weit unter den Alarmschwellen. Eine 
Überschreitung ist nicht zu erwarten. 

Aus dieser Einschätzung kann abgeleitet werden, dass mit 
hoher Wahrscheinlichkeit lediglich für Maßnahmen zur Re- 
duzierung von Partikeln und Stickstoffoxiden an vom Ver- 
kehr stark belasteten und schlecht durchlüfteten Straßen 
Kosten entstehen werden. 

bb) Vollzugsaufwand 

Vollzugsaufwand entsteht bei Ländern und Gemeinden für 
die Aufstellung und Durchsetzung von Plänen. Darüber 
hinaus entstehen den Ländern Kosten durch Messver- 
pflichtungen, die über diejenigen der bisher geltenden 
22. BImSchV hinausgehen. Um die Kosten auf ein vertret- 
bares Maß zu begrenzen, hat die Bundesregierung bei den 
Ratsverhandlungen zu den Luftqualitätsrichtlinien erfolg- 
reich daraufhingewirkt, dass der Mehraufwand der Bundes- 
länder für Messungen und den Messstellenbetrieb nicht über 
die unvermeidbaren Kosten hinausgeht; u. a. wurden eine 
deutlich geringere Messstellendichte und die Möglichkeit 
der Nutzung von Stichprobenmessungen gegenüber dem 
ursprünglichen Kommissionsentwurf durchgesetzt. Zusätz- 
liche Überwachungsaufgaben entstehen insbesondere für 
die Erfassung von Feinpartikeln. Die damit verbundenen 
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Mehrkosten sind jedoch im Einzelnen noch nicht näher 
bezifferbar, da mit den neuen Vorschriften auch Reduzie- 
rungen des Messaufwandes, beispielsweise beim Schweb- 
staub, einhergehen. Der Umfang der ggf. zusätzlichen Kos- 
ten für die geänderten Messaufgaben der Länder kann erst 
näher quantifiziert werden, wenn die Beurteilung der Luft- 
qualität entsprechend den neuen Anforderungen abge- 
schlossen ist. 

c) Sonstige Kosten 

Die Wirtschaft kann kostenwirksam betroffen sein, soweit 
sie Maßnahmen zur Verminderung der Luftbelastung durch- 
führen muss. Eine belastbare Quantifizierung derartiger 
Kosten ist erst nach einer umfassenden Beurteilung der Ent- 
wicklung der Luftqualität für jeden einzelnen Schadstoff in 
Deutschland durch die Länder möglich. Die Ausführungen 
zur Abschätzung der den Ländern ohne Vollzugsaufwand 
entstehenden Kosten gelten entsprechend. 

Daher sind Auswirkungen auf Einzelpreise oder auf das 
Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, 
von der Verordnung nicht zu erwarten. 

B. Zu den einzelnen Vorsehriften 

Zu Teil I 

Immissionswerte, Beurteilung, Maßnahmen und 
Informationspflichten 

Zu § 1 (Begriffsbestimmungen) 

§ 1 setzt die Begriffsbestimmungen der RRL (Artikel 2) und 
der 1. und 2. TRL (Artikel 2) um. Einzelne Begriffsbestim- 
mungen werden richtlinienkonform an die Systematik und 
die Begriffe des bestehenden Immissionsschutzrechts ange- 
passt. 

Bei der Festlegung der Immissionsgrenzwerte und Alarm- 
schwellen, die in Nummer 3 und 4 definiert sind, wurden 
entsprechend Anhang 11 der RRL neben dem Grad der Ex- 
position der Bevölkerung und der Empfindlichkeit von 
Pflanzen, Tieren und deren Lebensräumen auch solche Fak- 
toren wie wirtschaftliche und technische Durchführbarkeit, 
klimatische Bedingungen und weiträumige Verfrachtung 
von Schadstoffen berücksichtigt, ln Verbindung mit der De- 
finition der Grenzwerte in Artikel 2 Nr. 5 der RRL heißt 
das, dass diese Grenzwerte keinen absoluten Schutz vor Ge- 
sundheitsgefahren gewährleisten können, jedoch darauf zie- 
len, schädliche Auswirkungen u. a. auf die menschliche Ge- 
sundheit zu vermeiden, zu verhüten oder zu verringern. 

Nummer 5 stellt klar, dass die Toleranzmarge dazu benutzt 
wird, Gebiete mit schlechter Luftqualität zu definieren, in 
denen vorsorglich Luftreinhaltepläne erarbeitet werden 
müssen, um die fristgerechte Einhaltung des jeweiligen 
Grenzwertes ab dem festgelegten Zeitpunkt zu gewährleis- 
ten; sie stellt keinen Grenzwert dar. 

Definitionen zu Luftschadstoffen (Nummer 8 bis 10) wer- 
den nur gegeben, soweit sie nicht selbsterklärend sind (PM, 
NOQ. 

Zu § 2 (Immissionsgrenzwerte, Toleranzmarge und Alarm- 
schwelle für Schwefeldioxid) 

Die in Absatz 1 genannten Immissionsgrenzwerte für SO 2 
entsprechen den Immissionswerten der bisherigen Verord- 


nung über Immissionswerte (22. BImSchV vom 26. Okto- 
ber 1993, Artikel 1 Abs. 3). Sie gelten entsprechend der 
Übergangsregelung des Artikels 9 der 1 . TRL in Bezug auf 
die Immissionswerte für Schwefeldioxid bis zum 31. De- 
zember 2004 weiter und werden danach von den entspre- 
chenden neuen Immissionsgrenzwerten der 1. TRL abge- 
löst. 

ln den folgenden Absätzen werden für den Schutz der 
menschlichen Gesundheit bzw. den Schutz von Ökosyste- 
men neue Immissionsgrenzwerte (einschließlich einer Tole- 
ranzmarge als Kriterium für die Ausarbeitung von Luftrein- 
halteplänen) für Schwefeldioxid bestimmt, Grundlagen für 
die Messung und Beurteilung, Termine für deren Einhaltung 
einschließlich der zugelassenen Überschreitungen genannt 
sowie eine Alarmschwelle für Schwefeldioxid gemäß Arti- 
kel 3 Abs. 2 der 1. TRL mit den hierfür geltenden Randbe- 
dingungen festgelegt. Diese Vorschriften setzen Artikel 3 
Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Anhang 1 Teile 1 und 11 der 
1 . TRL um. 

Um die Einhaltung der Grenzwerte zum Schutz von Öko- 
systemen festzustellen, ist die Einrichtung von Probenahme- 
stellen erforderlich, die den Anforderungen von Anlage 2 
Teil 1 Buchstabe b entsprechen (d. h., diese sollten 20 km 
von Ballungsräumen und 5 km von anderen bebauten Gebie- 
ten, Industrieanlagen oder Straßen entfernt sein). Mess- 
ergebnisse an diesen Probenahmestellen zeigen, ob die 
Grenzwerte für den Schutz von Ökosystemen/Vegetation 
eingehalten sind. Sind die Grenzwerte an den ausgewählten 
Probenahmestellen eingehalten, ist davon auszugehen, dass 
der Schutz von Ökosystemen und Vegetation im Sinne der 
RRL/l.TRL dort gewährleistet ist. 

Zu § 3 (Immissionsgrenzwerte, Toleranzmargen für Stick- 
stoffdioxid (NO 2 ), Immissionsgrenzwert für Stick- 
stoffoxide (NOQ und Alarmschwelle für Stick- 
stoffdioxid) 

Der in Absatz 1 genannte Immissionsgrenzwert für NO 2 
entspricht dem Immissionswert der bisherigen Verordnung 
über Immissionswerte (22. BImSchV vom 26. Oktober 
1993, Artikel 1 Abs. 6). 

Er gilt entsprechend der Übergangsregelung des Artikels 9 
der 1 . TRL in Bezug auf die Immissionswerte für Stickstoff- 
dioxid bis zum 3 1 . Dezember 2009 weiter und wird danach 
von den entsprechenden neuen Immissionsgrenzwerten der 
1 . TRL abgelöst. 

Die Vorschrift enthält eine Regelung für Stickstoffoxide 
entsprechend Artikel 4 und Anhang 11 Teile 1 und 11 der 
1 . TRL. Zum Schutz der Vegetation wird dort ein gemein- 
samer Grenzwert für die Gesamtkonzentration von NO 2 und 
NO (NOx) festgelegt. Absatz 3 Sätze 2 und 3 der Begrün- 
dung zu § 2 gelten analog. 

Zu § 4 (Immissionsgrenzwerte und Toleranzmargen für 
Schwebstaub und Partikel (PMiq)) 

Der in Absatz 1 genannte Immissionsgrenzwert entspricht 
dem Immissionswert für Schwebstaub der bisherigen Ver- 
ordnung über Immissionswerte (22. BImSchV vom 26. Ok- 
tober 1993, Artikel 1 Abs. 4). Er gilt entsprechend der 
Übergangsregelung des Artikels 9 der 1 . TRL in Bezug auf 
die Immissionswerte für Schwebstaub bis zum 31. Dezem- 
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her 2004 weiter und wird danach von den entsprechenden 
neuen Partikel-Immissionsgrenzwerten der 1 . TRL abgelöst. 

Die weiteren Absätze legen gemäß Artikel 5 Abs. 1 und An- 
hang III (Stufe 1) der 1. TRL Immissionsgrenzwerte, ein- 
schließlich der zugelassenen Überschreitungen, für Partikel 
(Korngröße PMjq) zum Schutz der menschlichen Gesund- 
heit - einschließlich Toleranzmargen, Messbedingungen, 
Termine für ihre Einhaltung - fest. 

Anhang III der 1. TRL enthält als Stufe 2 so genannte 
„Richtgrenzwerte“ für PMjq. Mit diesen Richtgrenzwerten 
ist keinerlei rechtliche Verpflichtung verbunden. Deshalb 
wurden diese Werte nicht in die Verordnung übernommen. 
Die Kommission muss insbesondere auch diese Werte bis 
31. Dezember 2003 dahin gehend überprüfen, ob sie ver- 
bindlich vorgegeben oder geändert werden sollen. Insoweit 
besteht derzeit kein Umsetzungserfordemis. 

Zu § 5 (Immissionsgrenzwerte und Toleranzmargen für 
Blei) 

Der in Absatz 1 genannte Immissionsgrenzwert entspricht 
dem Immissionswert der bisherigen Verordnung über Im- 
missionswerte (22. BImSchV vom 26. Oktober 1993, Arti- 
kel 1 Abs. 5). 

Er gilt entsprechend der Übergangsregelung des Artikels 9 
der 1. TRL in Bezug auf den Immissionswert für Blei bis 
zum 3 1 . Dezember 2004 weiter und wird danach von dem 
neuen Immissionsgrenzwert der 1 . TRL für Blei abgelöst. 

Diese Vorschrift setzt die Übergangsregelungen des Arti- 
kels 9 der 1 . TRL in Bezug auf die Immissionswerte für Blei 
um. 

Die Absätze 2 bis 5 legen entsprechend Artikel 6 und 
Anhang IV der 1 . TRL für Blei Immissionsgrenzwerte zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit - einschließlich Tole- 
ranzmargen, Messbedingungen, Termine für ihre Einhal- 
tung - fest. Es werden spezielle Bedingungen definiert, un- 
ter denen die Einhaltung des Grenzwertes in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu jahrzehntelang belasteten industriellen 
Standorten statt 2005 erst ab 2010 zwingend erforderlich ist. 

Mit der in Absatz 5 getroffenen Regelung zur Toleranz- 
marge für den nach Absatz 3 an bestimmten Industriestand- 
orten geltenden Grenzwert wird die in Anhang IV der 
1 . TRL getroffene unklare Regelung klargestellt. 

Zu § 6 (Immissionsgrenzwerte und Toleranzmarge für 
Benzol) 

§ 6 legt in Umsetzung von Artikel 3 Abs. 1 und Anhang I 
der 2. TRL für Benzol einen Immissionsgrenzwert zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit - einschließlich Tole- 
ranzmarge, Messbedingungen und Termine für ihre Einhal- 
tung - fest. Er setzt auch Artikel 3 Abs. 2 um, nach dem 
eine bis zu 5 Jahre befristete Verschiebung der Einhaltung 
des Immissionsgrenzwertes gewährt und ein höherer Immis- 
sionsgrenzwert zugelassen werden kann, wenn nachgewie- 
sen wird, dass die Maßnahmen zur termingerechten Einhal- 
tung zu schweren sozioökonomischen Problemen führen 
können. 


Zu § 7 (Immissionsgrenzwert und Toleranzmarge für 
Kohlenmonoxid) 

§ 7 legt für Kohlenmonoxid einen Immissionsgrenzwert 
zum Schutz der menschlichen Gesundheit - einschließlich 
Toleranzmarge, Messbedingungen und den Termin für seine 
Einhaltung - nach Artikel 4 und Anhang II der 2. TRL - 
fest. 

Zu § 8 (Ausgangsbeurteilung der Luftqualität) 

Die Vorschrift setzt Artikel 5 der Rahmenrichtlinie um, der 
die Modalitäten für die Ausgangsbeurteilung der Luftquali- 
tät für alle Gebiete und Ballungsräume festlegt. Die Aus- 
gangsbeurteilung geht der Beurteilung voraus und hat den 
Zweck, vorab einen Überblick über die Luftschadstoffkon- 
zentration mit dem Ziel der Abgrenzung von Gebieten nebst 
Festlegungen zu den dort geltenden Mess- und Beurtei- 
lungsanforderungen (Bestandsaufnahme) zu gewinnen. Da 
die Ausgangsbeurteilung für die in der 1. TRL geregelten 
Luftschadstoffe bereits vor Inkrafttreten dieser Verordnung 
durchgeführt worden ist, beschränkt sich diese Regelung 
auf die noch vorzunehmende Ausgangsbeurteilung für die 
Luftschadstoffe der 2. TRL (CO und Benzol). 

Zu § 9 (Festlegung der Ballungsräume und Einstufung der 
Gebiete und Ballungsräume) 

Diese Vorschrift regelt die Festlegung der Ballungsräume 
sowie die Vorgaben zur Einstufung der Gebiete und Bal- 
lungsräume im Hinblick auf nach § 1 1 zu ergreifende Maß- 
nahmen sowie die künftige Überprüfung der Einstufung. Sie 
dient der Umsetzung von Artikel 6 der RRL in Verbindung 
mit den Anhängen V bis XI sowie Artikel 7 Abs. 1 Unterab- 
satz 2 der 1. TRL und Artikel 5 Abs. 1 Unterabsatz 2 der 
2. TRL in Verbindung mit Anhang V Abschnitt II der 1 . TRL 
und Anhang III Nr. 2 der 2. TRL. 

Absatz 4 verpflichtet die Länder zur Ausweisung von Pro- 
benahmestellen, die für den Schutz von Ökosystemen re- 
präsentativ sind. Die erforderlichen Kriterien für die Aus- 
weisung und Überprüfung der Gebiete, in denen die 
Grenzwerte zum Schutz von Ökosystemen Anwendung fin- 
den, werden von den Ländern festgelegt. 

Zu § 10 (Beurteilung der Luftqualität) 

§ 10 setzt in Verbindung mit einer Reihe von präzisierenden 
Anlagen die Anforderungen der RRL sowie der 1. und 
2. TRL hinsichtlich der Beurteilung der Konzentrationen 
von Schwefeldioxid, Stickstoffoxiden, Partikeln, Blei, 
Benzol, Kohlenmonoxid und Schwebstaub um. 

Absatz 1 verpflichtet die zuständigen Behörden für die ge- 
samte Fläche ihres Landes zur Beurteilung der Luftqualität 
in Bezug auf die in den TRL geregelten Stoffe; er setzt 
Artikel 6 Abs. 1 der RRL um. 

Absatz 2 trifft Festlegungen darüber, wann und wo Mess- 
pflichten zwingend vorgeschrieben sind, und weist auf die 
Möglichkeit der ergänzenden Nutzung von Modellrechnun- 
gen hin. Umgesetzt werden damit Artikel 6 Abs. 1, 2 und 4 
der RRL, Artikel 7 nebst den Anhängen V bis IX der 

1 . TRL und Artikel 5 nebst den Anhängen III bis VII der 

2. TRL. 
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Die Rahmenrichtlinie und die 1 . TRL legen nicht eindeutig 
fest, ob 2001 oder 2002 als Jahr für die erstmalige Beurtei- 
lung herangezogen werden soll. Die hier getroffene Rege- 
lung, das Jahr 2001 als Basisjahr zu nehmen, liegt nicht nur 
im nationalen Interesse, weil die frühzeitige Beurteilung ei- 
nen größeren zeitlichen Vorlauf für die Vorbereitung von 
ggf. notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung der künftigen 
Grenzwerte schafft, sondern entspricht darüber hinaus auch 
einer Bitte der Kommission. Für Benzol und Kohlenmon- 
oxid wird das Jahr 2003 als erstes Beurteilungsjahr zu 
Grunde gelegt. 

Absatz 3 konkretisiert die Bedingungen für ergänzende Mo- 
dellrechnungen zur Beurteilung der Luftqualität. Mit diesem 
Absatz werden Artikel 6 Abs. 3 der RRL sowie Anhang Vlll 
der 1. und Anhang VI der 2. TRL umgesetzt. 

Absatz 4 konkretisiert die Bedingungen, unter denen für 
die Beurteilung der Luftqualität Modellrechnungen oder 
Schätzverfahren anstelle von Messungen angewandt werden 
dürfen. Darüber hinaus regelt er die Anforderungen für die 
Fälle, in denen Informationen von ortfesten Messstellen 
durch andere Informationen (z. B. aus Emissionskatastem, 
orientierenden Messungen oder Modellrechnungen) er- 
gänzt werden. Er setzt Artikel 6 Abs. 4 der RRL, Artikel 7 
Abs. 4 der 1 . TRL und Artikel 5 Abs. 4 der 2. TRL, Artikel 
7 Abs. 3 in Verbindung mit den Anhängen VI und Vlll der 
1. TRL sowie Artikel 5 Abs. 3 in Verbindung mit den An- 
hängen IV und VI der 2. TRL um. 

Absatz 5 betrifft Festlegungen zur Messmethodik, Mess- 
qualität und Messhäufigkeit. Dieser Absatz setzt Artikel 6 
Abs. 5 der RRL, Anhang Vlll der 1 . TRL und Anhang VI 
der 2. TRL um. 

Absatz 6 legt fest, dass eingesetzte Messeinrichtungen den 
Anforderungen der Anlagen Vlll und IX der 1 . TRL sowie 
der Anlagen VI und Vll der 2. TRL genügen müssen. 

Absatz 7 regelt Standortkriterien und Mindestzahl der Pro- 
benahmestellen bei verpflichtenden Messungen. Er setzt 
Artikel 7 Abs. 2 und die Anhänge VI und Vll der 1 .TRL so- 
wie Artikel 5 Abs. 2 und die Anhänge IV und V der 2. TRL 
um. 

Absatz 8 legt in Verbindung mit Anlage 5 dieser Verord- 
nung bzw. Anlage IV der Richtlinie 80/779/EWG (bezüg- 
lich Schwebstaub) die zur Probenahme und Analyse zu ver- 
wendenden Referenzmethoden fest. Damit setzt er Artikel 7 
Abs. 5 Unterabsätze 1 und 2 nebst Anhang IX der 1 . TRL 
und Artikel 5 Abs. 5 nebst Anhang Vll der 2. TRL um. Da- 
rüber hinaus werden in Verbindung mit Anlage 8 die Me- 
thoden zur Probenahme und Analyse von Schwebstaub und 
Ruß festgelegt. 

Absatz 9 gibt die Rahmenbedingungen für die Erfassung 
von PM2 5 -Konzentrationen vor. Mit ihm erfolgt die Umset- 
zung des Artikels 5 Abs. 2 Unterabsatz 1 der 1. TRL. 

Absatz 10 enthält Vorschriften zu Messstationen und Beur- 
teilungsmethoden für PMjq und erlaubt für den Nachweis 
der Einhaltung der Grenzwerte für Schwebstaub die Ver- 
wendung von PMj Q-Messungen, die auf Schwebstaub um- 
gerechnet wurden, ln diesem Absatz wird auch die vorüber- 
gehende Anwendung von Mess- und Beurteilungsmethoden 
nach der RRL und der 1 . TRL auch für den Nachweis der 
Einhaltung der zeitlich befristeten Immissionsgrenzwerte 


für Schwefeldioxid, Stickstoffoxide und Blei in der Luft 
festgelegt. Die Vorschrift setzt Artikel 9 Abs. 4 und 5 der 
1 . TRL um. 

Absatz 1 1 setzt die Anforderungen für die bis 2003 befris- 
tete zusätzliche Erfassung und Auswertung von Zehnminu- 
tenmitteln der S02-Konzentration sowie die Auswertung 
der PM2 5-Messwerte um. Diese sind in Artikel 3 Abs. 3 
und Artikel 5 Abs. 2 Unterabsatz 2 der 1. TRL festgelegt. 

Über die Auswahl der Probenahmestellen zur Erhebung 
von Daten über die Schwefeldioxidkonzentration als Zehn- 
minutenmittel nach Absatz 12 erster Anstrich stimmen sich 
die Länder untereinander ab. Dabei ist es nicht erforderlich, 
dass in allen Ländern Probenahmestellen eingerichtet wer- 
den. 

Zu § 11 (Luftreinhaltepläne, Aktionspläne, Listen von Ge- 
bieten und Ballungsräumen) 

§ 1 1 enthält die Pflicht zur Dokumentation der Gebiete und 
Ballungsräume und präzisiert Regelungen des BImSchG zu 
Luftreinhalteplänen in Bezug auf die Umsetzung der Anfor- 
derungen der EU-Luftqualitätsrichtlinien. 

Die Absätze 1 und 2 enthalten die Pflicht zur Erstellung von 
Listen der Gebiete und Ballungsräume, in denen die Grenz- 
werte plus Toleranzmarge bzw. - soweit keine Marge fest- 
gelegt ist - nur die Grenzwerte überschritten sind. Diese 
Listen werden auch für die Berichterstattung benötigt. Die 
Absätze 1 und 2 setzen Artikel 8 Abs. 1 und 2 der RRL um. 

Absatz 3 regelt in Verbindung mit Anlage 6 die Mindest- 
angaben, die in Luftreinhalteplänen enthalten sein müssen. 
Diese Pläne müssen bereits vor dem Zeitpunkt, ab dem die 
Grenzwerte einzuhalten sind, aufgestellt werden und zwar 
dann, wenn die Werte eines oder mehrerer Schadstoffe die 
Summe von Grenzwert und Toleranzmarge überschreiten. 
Sie zielen darauf ab, die Grenzwerte ab dem festgelegten 
Zeitraum auch tatsächlich einzuhalten. Die Festlegung, dass 
Pläne zur Reduzierung von PMjq auch auf die Verringerung 
von Partikeln der Korngröße PM2 5 abzielen müssen, dient 
der Reduzierung weiterer kleinerer Feinstaubfraktionen. 
Dieser Absatz setzt Artikel 8 Abs. 3 und Anhang IV der 
RRL, Artikel 3 Abs. 1, Artikel 4 Abs. 1, Artikel 5 Abs. 1 
und Artikel 6 der 1 . TRL sowie Artikel 3 Abs. 1 und Arti- 
kel 4 der 2. TRL um. 

Absatz 4 enthält Maßnahmen, die bei der Gefahr der Über- 
schreitung von Grenzwerten und/oder Alarmschwellen 
kurzfristig zu ergreifen sind 

Für den Fall der Gefahr der Überschreitung von Alarm- 
schwellen sind umgehend nach Inkrafttreten dieser VO Ak- 
tionspläne aufzustellen, damit die Gefahr oder die Dauer der 
Überschreitung verringert wird. Pläne für drohende Grenz- 
wertüberschreitungen nach Absatz 4 sind erst ab den Zeit- 
punkten, ab denen die einzelnen Grenzwerte einzuhalten 
sind (d. h. im Jahr 2005 bzw. 2010) erforderlich. Soweit er- 
forderlich, können die Pläne Maßnahmen zur Aussetzung 
von Tätigkeiten, die zu Grenzwertüberschreitungen führen, 
enthalten. Der Absatz setzt Artikel 7 Abs. 3 der RRL um. 

Absatz 5 enthält Sonderregelungen für die Einhaltung der 
Immissionsgrenzwerte für PMjq für die Fälle, in denen 
Überschreitungen durch Streuung von Straßen im Winter 
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verursacht werden. Dieser Absatz setzt Artikel 5 Abs. 5 der 
1 . TRL um. 

Absatz 6 trifft Sonderregelungen für Überschreitungen der 
Immissionsgrenzwerte für PMjq durch natürliche Emissio- 
nen. Er setzt Artikel 5 Abs. 4 der 1 . TRL um. 

Absatz 7 regelt bei entsprechender Nachweispflicht die 
Ausweisung von Gebieten mit Überschreitungen der Immis- 
sionsgrenzwerte für SO 2 , die durch natürliche Quellen 
verursacht werden. Er setzt Artikel 3 Abs. 4 der 1. TRL um. 
Innerhalb dieser Gebiete ist die Durchführung von Maßnah- 
men nur dann erforderlich, wenn die Überschreitungen der 
Immissionsgrenzwerte aufgrund anthropogener Emissionen 
überschritten worden sind. 

Absatz 8 dient der Umsetzung des Artikels 9 der RRL. Die 
Gebiete mit guter Luftqualität sind in einer Liste zusam- 
menzufassen, die auch für die Berichterstattung benötigt 
wird. In diesen Gebieten sollen die Behörden sich darum 
bemühen, dass die bestmögliche Luftqualität unterhalb der 
Grenzwerte erhalten bleibt („Verschlechterungsverbot“). 

Die in § 1 1 getroffenen Regelungen dienen der Umsetzung 
von Artikel 7 Abs. 1 und Artikel 8 Abs. 1 bis 4 und 6 nebst 
Anhang IV der RRL, von Artikel 3 Abs. 1, 3 und 4, Artikel 4 
Abs. 1, Artikel 5 Abs. 1, 3 und 5 der 1. TRL sowie Artikel 3 
Abs. 1 und Artikel 4 der 2 TRL. 

Zu § 12 (Unterrichtung der Öffentlichkeit) 

§ 12 verpflichtet die Mitgliedstaaten, der Öffentlichkeit ei- 
nen einfachen Zugang zu aktuellen Informationen und einer 
Kurzbewertung über die Konzentration von in dieser VO 
geregelten Schadstoffe zu gewährleisten. Für Benzol (Ab- 
satz 3) und Kohlenmonoxid (Absatz 4) sollte eine Aktuali- 
sierung der Informationen monatlich bzw. stündlich erfol- 
gen, wenn dies praktisch möglich und der Aufwand nicht 
unverhältnismäßig ist Die Vorschrift setzt Artikel 10 Satz 1 
und Artikel 8 Abs. 3 Unterabsatz 2 der RRL, Artikel 8 und 
Abschnitte III der Anhänge I und II der 1 . TRL sowie Arti- 
kel 7 der 2. TRL um. 

Zu § 13 (Berichtspflichten) 

Diese Vorschrift regelt die Berichtspflichten gegenüber der 
EU-Kommission. Umgesetzt werden entsprechende Rege- 
lungen aus den Artikeln 3, 10 und 1 1 der RRL, den Artikeln 3, 
5 und 7 der 1 . TRL und Artikel 7 der 2. TRL. 

Die in Nummer 5 im ersten Anstrich geforderte Meldung 
der Ursachen für die Überschreitung der Summe von Im- 
missionsgrenzwerten und Toleranzmargen für jeden einzel- 
nen festgestellten Fall umfasst einzelne Überschreitungs- 
fälle, aber auch Episoden mit Überschreitungen. 

Zu § 14 (Prüfpflicht) 

In den §§ 2 bis 7 ist festgelegt, ab welchen Zeitpunkten die 
Grenzwerte eingehalten werden müssen. Dies ist je nach 
Schadstoff unterschiedlich, spätestens jedoch im Jahre 
2010. In den Übergangszeiträumen fordert die Luftqualitäts- 
rahmenrichtlinie keine tatsächlichen Schadstoffreduzie- 
rungsmaßnahmen. In bestimmten Einzelfällen können vor 
diesen Zeitpunkten jedoch durchaus Maßnahmen notwendig 
sein, um einen neuen Grenzwert zum vorgegebenen Stich- 


tag einhalten zu können bzw. die erforderlichen Maßnah- 
men zur Reduzierung bestimmter Schadstoffe ergreifen zu 
können. § 14 schafft die Voraussetzungen für die Prüfung 
derartiger Maßnahmen. Die zuständigen Behörden sollen 
Maßnahmen prüfen, wenn im Zeitraum zwischen dem In- 
krafttreten dieser Verordnung und den in den §§ 2 bis 7 ge- 
nannten Kalenderdaten ein zukünftig einzuhaltender Grenz- 
wert überschritten ist. Danach entfällt die Prüfpflicht und 
die Immissionsgrenzwerte dürfen nicht mehr überschritten 
werden. 

Wegen der notwendigen Gleichbehandlung aller relevanten 
Schadstoffverursacher erstreckt sich die Prüfpflicht auf alle 
Emittenten und schließt alle Stoffe der 1. und 2. TRL mit 
ein, um für diese eine vorzeitige Eingriffsmöglichkeit zu 
schaffen. 

Zu Teil II 
Ozonregelungen 

Zu § 15 (Schwellenwerte für Ozon) 

Mit dieser Vorschrift gilt § la der 22. BImSchV (alt) fort. 

Zu § 16 (Bezugszeitraum) 

Mit dieser Vorschrift gilt § 2 Abs. 2 der 22. BImSchV (alt) 
fort. 

Zu § 17 (Probenahmestellen) 

Diese Vorschrift verpflichtet die zuständigen Behörden zur 
Errichtung und zum Betrieb von Probenahmestellen für die 
Ermittlung der Luftverschmutzung durch Ozon gemäß der 
Richtlinie 92/72/EWG. 

Zu § 18 (Messverfahren und Berichterstattung) 

Mit dieser Vorschrift gilt § 4 der 22. BImSchV (alt) fort. 

Zu § 19 (Unterrichtung der Öffentlichkeit) 

Damit gilt § 6a der 22. BImSchV (alt) in Verbindung mit 
Anhang IV der Richtlinie 92/72/EWG über die Luftver- 
schmutzung durch Ozon fort. 

Zu Teil III 
Schlussvorschriften 

Zu § 20 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Der § 20 regelt neben dem Inkrafttreten am ersten Tag des 
auf die Verkündung folgenden Monats das gleichzeitige Au- 
ßerkrafttreten der von der Verordnung abgelösten Vorschrif- 
ten. 

Zu den Anlagen 

Anlagenverzeichnis 

Wegen der Vielzahl der Anlagen erscheint ein Anlagenver- 
zeichnis sinnvoll. 

Zu Anlage 1 

Diese Vorschrift setzt Anhang V der 1 . TRL und Anhang III 
der 2. TRL ohne inhaltliche Änderung um. 
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Zu Anlage 2 

Diese Vorschrift enthält Kriterien für Probenahmestellen 
und setzt Anhang VI der 1 . TRL und Anhang IV der 2. TRL 
ohne inhaltliche Änderung um. ln Nummer 11 fünfter An- 
strich wird empfohlen, Messstationen für NO 2 so zu legen, 
dass sie höchstens 5 m vom Fahrbahnrand entfernt sind. 
Diese Sonderregelung ist erforderlich, um die Kurzzeitbe- 
lastung und Umwandlungsprozesse von Stickstoffmonoxid 
in Stickstoffdioxid besser zu erfassen. 


Zu Anlage 3 

Diese Vorschrift regelt die Mindestzahl der Probenahme- 
stellen und setzt Anhang Vll der 1 . TRL und Anhang V der 
2. TRL ohne inhaltliche Änderung um. 


Zu Anlage 4 

Diese Vorschrift enthält Vorgaben für die Qualität von 
Messdaten, Modellergebnissen und anderen Beurteilungs- 
methoden. Sie regelt auch, unter welchen Bedingungen kos- 
tengünstige Stichprobenmessungen anstelle von kontinuier- 
lichen Messungen durchgeführt werden dürfen. Damit wird 
Anhang Vlll der 1. TRL und Anhang VI der 2. TRL ohne 
inhaltliche Änderung umgesetzt. 


Zu Anlage 5 

Diese Vorschrift betrifft die anzuwendenden Referenzme- 
thoden für die Feststellung der Luftschadstoffkonzentratio- 
nen und dient der vollständigen inhaltlichen Umsetzung von 
Anhang IX der 1 . TRL und Anhang Vll der 2. TRL. Diese 
Vorschrift legt auch fest, dass ab dem 1 . Januar 2005 die Re- 
ferenzmethode für die Probenahme von Blei auf PMj Q-Mes- 
sungen anstelle von Schwebstaubmessungen basieren muss. 

Zu Anlage 6 

Diese Vorschrift dient der vollständigen inhaltlichen Umset- 
zung von Anhang IV der RRL. Diese Anlage zählt die in 
Luftreinhaltepläne aufzunehmenden Informationen auf. 

Zu Anlage 7 

Diese Regelung schreibt die Mindestinformationen für die 
Öffentlichkeit bei Überschreitung der Alarmschwellen für 
Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid vor. Sie dient der Um- 
setzung der Abschnitte 111 der Anhänge 1 und 11 der 1 . TRL. 

Zu Anlage 8 

Diese Regelung legt die Mindestangaben für die Informa- 
tion der Öffentlichkeit bei erhöhten Ozonkonzentrationen 
fest und ist fortgeltendes Recht der bisher geltenden 
22. BImSchV in Umsetzung von Anhang IV der Richtlinie 
92/72/EWG. 
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